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ISTRUZIONI PRELIMINARI 


DELLA MISURA 
DELLE SUPERFICI E DEI SOLIDI REGOLARI 


Per linea retta s'intende una estensione in lunghezza, 

senza larghezza nè spessore, la quale si può immagi- 
nare generata dal movimento di un punto, che spinto 
nella stessa direzione, lascia dietro sè nello spazio che 
percorre una traccia visibile del suo passaggio. 
. La superficie piana od il piano, altro non è che una 
estensione in lunghezza e larghezza, senza spessore, che 
pure si può immaginare generata dal movimento di una 
linea retta, la quale muovendosi parallelamente a sè 
stessa, si appoggia costantemente sopra un’altra retta 
obliqua o perpendicolare alla direzione del suo movi- 
mento, lasciando dietro una traccia del suo tragitto. 

Infine, per solido s’intende il resultato del movimento 
di una superficie piana, che mossa parallelamente a sè 
stessa, segna costantemente una linea obliqua o per- 
pendicolare a questo piano, e lasci una traccia del suo 
passaggio in tutti i punti dello spazio che ciascun 
punto avrà percorso. Tale, ad esempio, sarebbe una 
base di pietra, un ceppo d’incudine ecc, 


Da questa chiara e breve esposizione della genera- 
zione delle superfici, ne consegue che la superficie si 
trova moltiplicando i due elementi generatori, cioè la 
lunghezza per la larghezza; e che, per il volume dei 
solidi, bisogna moltiplicare la superficie per l’altezza, 
cioè le tre dimensioni che li compongono, ossia lun- 
ghezza, larghezza e altezza. 

La misura esatta di ciascuna delle tre differenti specie 
che abbiamo rammentato più sopra ha luogo con le tre 
misure decimali seguenti: 

1° Col Metro lineare, il quale ha per oggetto sola- 
mente la misura delle linee. 

2° Col Metro quadrato per le misure delle superfici. 

8° Col Metro cubo o Stero, il quale serve per la cu- 
batura o misurazione dei solidi. 

Queste tre misure si suddividono in parti di 10 volte 
in 10 volte più piccole, come appresso: 


METRO LINEARE 


Il metro si divide in 10 decimetri. 
Il decimetro » 10 centimetri. 
Il centimetro » 10 millimetri. 


Il metro lineare adunque contiene: 


10 decimetri. 
100 centimetri. 
1000 millimetri. 


METRO QUADRATO 
Il metro quadrato è un quadrato di un metro per 
ogni lato, e si divide in 10 decimi di metro quadrato. 
Il decimo di metro quadrato si divide in 10 centesimi 
di metro quadrato. 
Il centesimo di metro quadrato in 10 millesimi di 
metro quadrato. 


= jigi che 
Il metro quadrato è adunque eguale a 


10 decimi di metro quadrato 
100 centesimi » » 
1000 millesimi » » 


È bene osservare che un decimo di metro quadrato 
non è eguale ad un decimetro quadrato, poichè un de- 
cimo di metro quadrato contiene 10 decimetri quadrati, 
per cui il metro quadrato conterrà 100 decimetri qua- 
drati. 


METRO CUBO O STERO 


Il metro cubo o stero è un cubo che ha un metro di 
spigolo. 


Lo stero si divide in 10 decisteri. 
Il decistero » in 10 centisteri. 
Il centistero » in 10 millisteri. 


Lo stero adunque sarà eguale a 


10 decisteri. 
100 centisteri. 
1000 millisteri. 


Si osserva che benchè lo stero sia lo stesso che un 
metro cubo, non bisogna però ritenere che un decistero 
sia la stessa cosa di un decimetro cubo, e considerare 
invece che il decimetro cubo è eguale al millistero, 
poichè : i 

10 decisteri sono eguali a 1,000 decimetri cubi. 

100 centisteri » 1,000,000 centimetri cubi. 
1000 millisteri > 1,000,000,000 millimetri cubi. 


MISURAZIONE DELLE SUPERFICI 


Dietro quanto si è detto sopra, siamo venuti a co- 
noscere, che per misurare una superficie piana regolare, 
come un quadrato, un rettangolo, bisogna moltiplicare 


RILE 
fra loro i due elementi generatori, cioè la lunghezza 
per la larghezza; il prodotto esprimerà quanto la su- 
perficie contiene di metri quadrati e frazioni decimali 


di questi. 
Dai due seguenti esempi si rileverà la maniera di 


operare. 
1° Esempio: Se si debba misurare una parete for- 
mata di tavole di legname, la quale abbia metri 65 di 
lunghezza e metri 9 di altezza 
Si moltiplicherà metri 65 
per » 9 
Il prodotto di 585 indica che la superficie di questa 
parete è di 585 metri quadrati. 
2° Esempio: Il pavimento di una stanza ha metri 
19,50 di lunghezza e metri 14,60 di larghezza: quanto 
‘conterrà il medesimo di metri quadrati? 
Moltiplicherò M. 19,50 
per » 14,60 
117,000 


78,000 
19,500 


284,70,00 


Il prodotto di 284,70 esprime che la superficie di que- 
sto impiantito è di metri quadrati 284 più 70 decimetri 
quadrati. 

Dopo di avere fatto conoscere il modo di misurare 
le superfici regolari, cioè i quadrati ed i rettangoli, in- 
dicheremo la maniera di misurare le superfici irregolari. 

In queste l’operazione è alquanto più lunga di quella 
che abbiamo dimostrato più sopra per le superfici re- 
golari, pur tuttavia la maniera è facile, poichè tutte 
le superfici irregolari, di qualunque forma esse siano, 


SER go ea 
possono tutte essere scomposte in tanti triangoli ti- 
rando delle linee rette da uno dei vertici a tutti gli 
altri non consecutivi, o, più brevemente, tirando da un 
vertice tutte le diagonali possibili. 

Ora, sapendo che per misurare la superficie hei un 
triangolo basta moltiplicare la sua base per la metà 
dell'altezza, ne consegue che una volta scomposta in 
triangoli una superficie irregolare, calcolata la super- 
ficie di ciascuno di questi, basterà sommare tutte que- 
ste superfici, per avere la superficie totale di una figura 
irregolare. 

Resta però inteso che l'altezza di un triangolo è 
quella che si ha abbassando una perpendicolare dal 
vertice dell’angolo opposto al lato che gli serve di base. 


CUBATURA DEI SOLIDI 0 LEGNAMI SQUADRATI 


Per misurare i solidi e farne la cubatura, bisogna, 
dopo quanto abbiamo detto più sopra, moltiplicare i tre 
elementi: generatori, l’uno per l’altro, vale a dire la 
lunghezza per la larghezza ed il prodotto così ottenuto 
per l'altezza o profondità, o ciò che torna lo stesso la 
larghezza per l'altezza ed il loro prodotto per la lun- 
ghezza; l’ultimo prodotto esprimerà quanto un solido 
conterrà di cubi, e se le dimensioni saranno in metri, 
l’ultimo prodotto sarà in metri cubi o steri, 

I due seguenti esempi dimostreranno il modo di ope- 
rare. 


1° Esempio: Si debba trovare la cubatura di un 
pezzo di legname squadrato di metri 12,60 di lunghezza, 
di metri 0,70 di larghezza e di metri 0,44 di altezza. 
Sarà bene osservare che nella misurazione dei le- 
gnami la larghezza ed altezza sono sempre frazioni di 
metro, e difficilmente si trova che dette misure oltre- 
passino il metro. Ciò che non fa cambiare per nulla 


— 10— 
l'operazione, ma però è cosa indispensabile scrivere 
esattamente i decimali, mettendovi sempre le virgole. 


Si moltiplicherà 0",70. 
per 004 4 
0280 

0,280 
ed il prodotto —’0,8080 
12,60 


00000 
18480 
6160 

3080 


M. 3,680,800 


Così, il cubo del pezzo sopra enunciato, sarà di 3 metri 


cubi, 850 decimetri cubi, non tenendo conto della rima- 
nente frazione di quasi un altro decimetro cubo. 


2° Esempio: Si vuole sapere il volume di un pezzo 
di legname di metri 6,40 di lunghezza, di metri 0,29 
di larghezza e di metri 0,12 di altezza. 


Si moltiplica M. 0,29 
per » 0,12 
058 

029 
ed il prodotto 0,0 3,48 
per 6,40 


00000 
01392 
02088 


0,222,720 


Così il cubo di questo pezzo di legname è di 0 metri 
cubi, 222 decimetri cubi, trascurando la frazione di quasi 
un altro decimetro cubo. 


CUBATURA DEI LEGNAMI ROTONDI 


È noto che per cubare o cercare il volume di un 
corpo di forma cilindrica, dobbiamo moltiplicare la sua 
base per l’altezza. 

Siccome però i pezzi dei legnami rotondi non sono 
mai cilindrici, perchè il diametro nella sua parte infe- 
riore è sempre maggiore di quello superiore, per farne 
la misurazione occorrerà attenersi al diametro sulla 
metà del pezzo, oppure prendere il diametro di cia- 
scuna estremità, riunirli insieme e prenderne la metà; 
così si avrà il diametro medio di un cilindro eguale al 
pezzo di legname rotondo. 

Questo diametro essendo ora conosciuto, bisognerà 
cercare l’area, ossia la superficie del cerchio di base, 
la quale si troverà elevando la metà del diametro 
(raggio) al quadrato, e moltiplicandolo. per il rapporto 
costante fra il diametro e la circonferenza che è il nu- 
‘mero più approssimativo 3,14159, oppure più brevemente 
per il numero 3,142, il prodotto esprimerà la superficie 
di questa base, la quale, moltiplicata poi per la «lun- 
ghezza del cilindro o pezzo di legname rotondo, darà 
il volume del medesimo. 


Esempio: Per trovaré la cubatura od il volume di 
un albero che abbia la lunghezza di metri 15,66 ed un 
diametro medio di metri 0,44. 


3. — BELLUOMINÒI, Pront. per la cub. dei legnami. 


Avremo: 


0,22 X 0',22 = 0“,0484 quadratura del raggio 
che moltiplicato per 3,142 | 


0,0968 
01936 
00484 
01452 


0,15,20,728 superficie cercata 
che moltiplicata per 15,6 6 
0,9124368 
09124368 


07603640 
015207238 


2,581,460,048. volume cercato. 


Volume. cercato eguale a M3 2,381,460, ossia metri | 
cubi 2, e 881 decimetri cubi e 460 centimetri cubi. 


n 
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DELL’USO DI QUESTO PRONTUARIO E DEL MODO 
DI SERVIRSENE 


Ù LI 
Questo prontuario è diviso in tre parti distinte: la 
prima comprende la cubatura dei legnami rotondi, come 
sarebbe tronchi di alberi, cilindri, ecc.; la seconda con- 
tiene la cubatura delle tavole, fasciature di navi e pan- 
coni; la terza ed ultima quella dei travi e di tuttociò 
che ha forma quadrata. 


LEGNAMI ROTONDI 
In testa a ciascuna pagina della parte prima, che 
come si è detto riguarda i legnami rotondi, si ve- 
dono indicati progressivamente i diametri da 11 centi- 


pio A 

metri ad 1 metro e 9 centimetri; la pagina a sinistra 
comprende le lunghezze da 10 centimetri a metri 4,50; 
quella di destra le lunghezze da metri 4,60 a metri 9, 
ed ambedue le pagine sono divise in 10 colonne, che 
. cioè, la prima, come si è detto, per le lunghezze, le al- 
tre 9 per i prodotti in metri cubi e decimali di questi. 

Riguardo poi al modo di rintracciare subito quanto 
si desidera, i due seguenti esempi saranno bastevoli 
ad indicarlo: 


1° Esempio: Si abbia un pezzo di legname rotondo 
del diametro medio di centimetri 49 e della lunghezza 
di metri 8,50, si domanda quale sarà il cubo di que- 
sto pezzo. 


Risposta: Cercherò nella prima parte del prontuario 
la colonna che contiene il diametro di centimetri 49; 
trovata questa, nella pagina a destra troverò nella co- 
lonna delle lunghezze quella di metri 8,50 e prose- 
guendo fino all’incontro della prima, cioè, a quella del 
diametro di centimetri 49, troverò il prodotto di metri 
cubi 1,604 decimetri cubi. 


2° Esempio: Sia un pezzo di legname rotondo della 
lunghezza di metri 9,00, del quale il diametro medio 
sia di 75 centimetri: si domanda quale sarà il volume 
o la cubatura di questo secondo pezzo. 


Risposta: Cercherò pure nella prima parte del pron- 
tuario la colonna che contiene il diametro di centime- 
tri 75, la quale si trova in testa della pagina di destra, 
come pure nella stessa pagina e nella colonna delle 
lunghezze vi è quella di metri 9,00, e proseguendo oriz- 
zontalmente fino all’incontro della colonna contenente 
il diametro di centimetri 75, si. troverà il prodotto di 
metri cubi 3 e decimetri cubi 978. 


Se i 


LEGNAMI SQUADRATI IN TAVOLE, PANCONI ECC. 


Nella parte superiore di ciascuna pagina, si trovano 
indicate in apposite colonne le diverse dimensioni in 
centimetri della larghezza e spessore; ognuna di queste 
pagine è divisa in 10 colonne: la prima di queste è ri- 
servata alle lunghezze, e cioè da met. 1,10 a 10'metri, 
le altre 9 per i prodotti in metri cubi e loro decimali. 

Questi legnami non essendo altra cosa che una me- 
desima specie dei legnami quadrati i quali si cubano 
nello stesso modo, ne faremo parola all’ articolo se- 
guente che riguarda appunto questi legnami. 


LEGNAMI SQUADRATI IN TRAVI 
E DI TUTTOCIÒ CHE HA FORMA QUADRATA 


Questa parte di prontuario è regolata conforme a 
quella che riguarda i legnami in tavole, cosicchè ogni 
pagina di questo è pure divisa in 10 colonne, la prima 
delle quali per le lunghezze, le altre per i prodotti in me- 
tri cubi e decimetri cubi, e nella parte superiore delle 
colonne sono indicate le dimensioni delle larghezze e 
spessori-in centimetri. i 

Il seguente esempio sarà sufficiente per dimostrare 
il modo di trovare prontamente il volume dei diversi 
pezzi di legname. 


Esempio: Si vorrebbe conoscere il volume; 0, ciò 
che torna lo stesso, quanti metri cubi e decimetri cubi 
son contenuti in un pezzo di legname che abbia le se- 
guenti dimensioni: 


SDOSSOLO 00. x mc » 2.18 VAI M. 0,20 
Targlezza ico VO » 0,26 
LUME nezza ti se e SIRO » 9,10 


Risposta: Cercherò nella pagina nella quale vi è la 
colonna che ha in testa le dette dimensioni di centi- 


Ni 
metri 20 di spessore e 26 centimetri di larghezza, e 
nella colonna delle lunghezze quella di metri 9,10; pro- 
seguirò orizzontalmente fino all’incontro della prima e 
costì troverò il prodotto di decimetri cubi 473, volume 
richiesto. 


OssERVAZIONI. — Potrà accadere talvolta che un 
pezzo di legname presenti una dimensione non contem- 
plata nelle diverse tavole di questo prontuario; allora 
bisognerà considerarlo come composto di due pezzi 
aventi ciascuno le stesse dimensioni della prima, e per 
la terza dimensione una parte di quella che non si trova, 
e prendendo allora: il cubo di questi due pezzi ed ad- 
dizionando questi due cubi parziali si avrà il cubo del 
pezzo proposto. 


Esempio: Si abbia un pezzo di legname quadrato 
di metri 19,20 di lunghezza sopra 0,25 di spessore e 
0,28 di larghezza. 

Questo può essere considerato come formato di due 
pezzi, il primo di metri 10 di lungh. e di 0,25 per 0,28; 
ed il secondo di 9°,20 di lungh., ed anch’esso di 0",25 
per 0",28. 


Risposta: Io cerco nelle stesse tavole questi due 
cubi e trovo: 


per volume del 1°, metri cubi 0,700 decim. cubi 
per volume del 2°, metri cubi 0,644 decim. cubi 


e addizionando poi questi due cubi 1,344 dico, che metri 
cubi 1,844 decimetri cubi sono il volume del pezzo di 
metri 19,20 di lunghezza. 


Altro esempio: Sia un pezzo di legname di m. 3,50 
sopra 0",28. di spessore e di 0",42 di larghezza. 

La larghezza 0",42 non trovandosi nelle tavole, al- 

lora considero il detto pezzo come composto di due 


pezzi, l’uno di metri 8,50 di lunghezza, e di 0,28 di 
spessore per 0",52, ed il 2° pezzo di metri 8,50 di lun- 
ghezza e 0",28 per 0°,10. 

To cerco allora nel prontuario dei legnami quadrati 
il cubo del 1° pezzo e trovo resultare di metri cubi 0,762 
ed in quello dei legnami in tavole ecc., il secondo che 
è di metri cubi 0,238, addiziono poi questi due cubi e 
dico che il volume del pezzo di metri 8,50 di lungh. e 
di 0,28 per 0",42 è di metri cubi 1,000. 


I SDILISLISLNNSSI ISSINISS SI IN 


MANIERA DI VERIFICARE I CALCOLI 
DI QUESTO PRONTUARIO 


La maniera più semplice per assicurarsi se i calcoli 
di questo prontuario sono esatti, è di paragonare in- 
sieme i cubi di due lunghezze differenti, contenuti nella 
stessa colonna verticale, sotto lo stesso spessore e lar- 
ghezza, ma che uno sia la metà, il terzo, od il quarto 
dell’ altro; ora, in questo caso, se il cubo della più 
grande lungh. è giusto, e che sia questo che si debba 
verificare, si troverà essere eguale al doppio del cubo 
della lunghezza; lo stesso sarà allorquando trattisi di 
triplicarlo o quadruplicarlo. 

Questa verificazione è semplicissima, poichè la stessa 
colonna verticale, sotto uno spessore o larghezza data, 
presenta sempre differenti lunghezze, che hanno un rap- 
porto comune con quella che si vuole verificare, non po- 
tendo in nessun modo accadere che non si trovi esatto, 
dopo che avremo eseguiti tre o quattro calcoli differenti 
ma che tutti tendono allo stesso soggetto. 

Si abbia a verificare il cubo di un pezzo di metri 4,40 
di lunghezza sopra 0",12 di spessore per 0",14 di lun- 
ghezza; il cubo di un pezzo di tali dimens. è di 0%,074 
(74 decimetri cubi), sopra ciò faccio il seguente ragio- 
namento: se questo cubo è giusto, dovrà essere eguale 


CL 

al cubo della lunghezza di metri 2,20, moltiplicato per 
duo e contenuto nella stessa pagina, ossia eguale al 
doppio del prodotto di metri cubi 0",037 cubo della lun- 
ghezza di metri 2,20; ciò che in effetto 0",037 moltipli- 
‘cato per 2 è eguale a 0",074. Dovrà pure essere eguale 
alla somma dei cubi delle lunghezze m. 2,00 e m. 2,40 
contenuto nella stessa pagina, cioè = 0",084 + 0",040 ciò 
che è egualmente vero poichè 0",084 + 0",040 = 05,074. 

Dovrà pure anche essere eguale alla somma dei cubi 
delle lunghezze 1",40 e 3",00 riuniti insieme, e ciò è 
ancora esattamente certo, stantechè 0",024 4- 0"050 
danno la somma di 0",074 cubo della lunghezza di me- 
tri 4,40, e così valga per tutti gli altri casi consimili, 

Questa verificazione è ancora applicabile ai legnami 
rotondi. 

Si potrebbe pure presentare il caso che nel diametro 
di un pezzo rotondo od in uno dei lati di un pezzo qua- 
drato, si debba tenere conto anche di cinque millimetri 
in più, e stante che i diametri, spessori e larghezze, 
sono regolati a centimetro, occorrerà compensare que- 
sta differenza nel modo, seguente: 


Esempio: Un cilindro ha il diam. di mm. 185 ed 
è lungo metri 8,40; nel prontuario non si trova che il 
diametro di mm. 180 col volume di 0",216: per com- 
pensare questa differenza, riunisco i prodotti dei cubi 
dei diametri di mm. 180 e di mm. 190 ambedue della 
lunghezza di metri 8,40 e divido la somma ottenuta per 
due: il prodotto sarà eguale al volume di un pezzo di 
legname del diametro di mm. 185 e della lunghezza di 
metri 8,40, e cioè: 
Addiziono m. c. 0,216 prodotto di mm. 180 di diam. 
Id. » 0,241 prodotto di mm. 190 di diam. 


ed il prodotto » 0,457, diviso per due, sarà il volume 
del diametro di mm. 185. 


Meg 


TAVOLA DEL PESO SPECIFICO DI DIVERSE QUALITÀ DI 
LEGNAME IN USO NELLE COSTRUZIONI E NELLE ARTI. 


Peso Peso 
Specie dei legnami di un decim.| di un metro 
cubo cubo 
AMBO. OROLOGI ERA TO K. 0,770. || K. 770 | 000 
9 EE TRI SNO ERO Ae ad Ret gp » 0,520 » 820 | 000 
ARANCIO A VI >» 0,700 » 700 | 000 
Abete giallo... ...... AA, » 0,600 » 600 | 000 
A'bete' bianco, VAR » 0,550 » 550 | 000 
Albero bianco ........... > 0,520 ». 520 | 000 
Albero Derona sr agua >» 0,500 >» 500 | 000 
AE ARS agi co >» 1,014 » 1014 | 000 
CINLOSSO:A 075, Ve ATEI >» 0,598. || » 598 | 000 
IIGATORE an oa » 0,720 » 720 | 000 
Hapgio:b. fat, dda agg. ii ». 0,822 » 822 | 000 
Frasgino i Se peas » 0,845 » 845 | 000 
BBEDO AVA SIAT, >» 1,770 » 1770 | 000 
ibis io netaziae Mag se i Sla » 0,800 » 800 | 000 
Ottamg. i 0. tipaaboA 3? >» 0,510 » 510 | 000 
Lugrice ; isfartao «badienne > 0,750 » 750 | 000 
MOSANO OR EI » 0,780 » 780 | 000 
Melos. ci448 866060 DI » ‘ 0,733 » 733 | 000 
Tacconi inferi >» 1,200 » 1200 | 000 
Raroni. custa ACLI dee » 0,660 » 660 | 000 
EMO ie >» 0,570 » 570 | 000 
Note: Sg VI » 0,670 » 670 | 000 
Castagno. i... pia erfii ato 000 » 600 | 000 
Quercia. ..... a: GR ra >» 1,110 » 1110 | 000 
SOrNDO, i dI Rea prop » 0,720 » 720 | 000 


(MOTI ENIO MRO RI ADE >» 0,870 Di 870 | 000 


Con l’uso della tavola precedente si può approssima- 
tivamente determinare il peso di un trave, di un al- 
bero, come pure di una partita di legname riunita in- 
sieme, purchè se ne conosca il volume. 

Si dice approssimativamente, poichè è difficile stabi- 
lire con esattezza il peso del legname, sia per la natura 


eh —» 
del terreno ove è stato allevato, sia perchè più o meno 
stagionato, od infine perchè lasciato esposto alle in- 
temperie. 

Nel compilare questa tavola ci siamo attenuti alla 
media dei resultati ottenuti, esperimentando diverse 
quantità di legname per ogni specie, regolandoci pure 
sui diversi gradi di stagionatura. 


DEL MODO DI CONOSCERE IL PESO DI QUALUNQUE 
PEZZO DI LEGNAME 


Per conoscere il peso di un pezzo qualsiasi di le- 
gname, occorre moltiplicare il suo volume per il peso 
specifico indicato dalla precedente tavola. I seguenti 
esempi saranno bastevoli per capire il modo di pra- 
ticare. 


1° Esempio: Si abbia il tronco di un albero di 
noce di forma cilindrica del volume di m. c. 1,345 de- 
cimetri cubi; il peso specifico del noce è di K. 0,670 
per ogni decimetro cubo. 


Moltiplico metri cubi 1,945 
per K. 0,670 


0000 
9415 
8070 


Ki901150 


ed il prodotto di K. 901,150 è il peso cercato di que- 
sto tronco di albero. 


2° Esempio: Si debba cercare il peso di un trave 
di larice del volume di metri cubi 5 c 264 decimetri 


A 
cubi; 11 peso specifico di un decimetro cubo di larice 
è di K. 0,750. 


Si moltiplica M* 5,264 
per K. 0,750 


0000 
26320 
356848 


K. 3,948,000 


Il prodotto ottenuto di K. 3,948 indicherà il peso di 
questo trave. 
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11 


me.de.\mce.dc. 


0,001 
0,002 
0,003 
0,004 
0,004 


0,005 
0,006 
0.007 
0,008 
0,009 
0,010 
0,011 
0,012 
0,018 
0,014 


0,015 
0,016 
0,017 
0,018 
0,019 


0,020 
0,021 
0,022 
0,023 
0,024 


0,025 
0,026 
0,027 
0,028 
0,029 


0,029 
0,030 
0,031 
0,032 
0,033 


0,034 


|{ 0,035 


0,036 
0,037 
0,038 


0,039 
0,040 
0,041 
0,042 
0,043 


12 


15 


me.de 


| 14 
. me.de. 


0,001 
0,002 
0,003 
0,004 
0,005 


0,006 
0,007 
0,008 
0,010 
0,011 


0,012 
0,014 
0.015 
0,016 
0017 


0,018 
0,019 
0,020 
0,021 
0,023 


0,024 
0,025 
0,026 
0,027 
0,028 


0,029 
0,030 
0,031 
0,033 
07034 


0,035 
0,036 
0,037 
07038 
0,040 


0,041 
0,042 
0,043 
0,044 
0,045 


0,046 
0,047 
0,049 
0,050 
0,052 


0,001 
0,003 
0,004 
0,005 


0,007 


0,008 
07009 
0.011 
07012 
0,013 


0,015 
05016 
0,017 
0,019 
0,020 


0,021 
0,023 
0,024 
0,025 
0,027 


0,028 
0,029 
0,031 
0,032 
0,033 


0,035 
0,036 
0,037 
0,038 
0,039 


0,041 
0,042 
0,044 
0,045 
0046 


0,048 
0,049 
0,050 
0,052 
0,053 


0,054 
0,056 
0,057 
0,058 
0,060 


0,002 
0003 
0,005 
0,006 
0,008 


0,009 
0,011 
0,012 
0,014 
0,015 


0,017 
0,018 
07020 
0,022 
0,023 


0,025 
0,026 
0,027 
0,029 
0,030 


0,032 
0,034 
0,035 
0,037 
0,038 


0,040 
0,042 
0,043 
0,045 
0,046 


0,048 
0,049 
0,051 
0,052 
0,054 


0,055 
0,057 
07059 
0,060 
0,062 


0,063 
0,065 
0,066 
0,068 
0,069 
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mce.dc.|me.dc. 


0,002 
0,004 
0,005 
0,007 
0,009 


0,011 
07012 
0,014 
07016 
0,018 


0,019 
0,021 
0,023 
0,025 
0,027 


0,028 
0,030 
0,032 
0,034 
0,035 


0,037 
0,039 
0.041 
0,042 
0,044 


0,046 
07048 
0049 
0,051 
0,053 


0,055 
0,057 
0,058 
0,060 
0,062 


0,064 
0,066 
0,068 
0,069 
0,071 


0,072 
05074 
0,076 
0,078 
0,080 
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0,002 
07004 
0,006 
0008 
0,019 


0,012 
0,014 
0016 
0018 
0,020 


0,022 
0,024 
07026 
0028 
0,030 


0,032 
0,034 
0036 
0038 
0,040 


0,042 
0,044 
0,046 
0,048 
0,050 


0,052 
0,054 
0,056 
0,058 
0,060 


0,062 
0,064 
0,066 
0,068 
0,070 


0,072 
0,07 

0,076 
0,078 
0,080 


0,082 
0,084 
0,086 
0,088 
0,090 


17 
me.dc. 


0,002 
0,095 
0,007 
0,009 
0,011 


0,014 
0016 
0.018 
0,020 
0,023 


0,025 
0,027 
0.030 
0,032 
0,034 


0,036 
0,039 
0,041 
0,043 
0,045 


0,048 
0,050 
0,052 
0,054 
0,057 


0,059 
0,061 
0,064 
0,066 
0,068 


0,070 
0,073 
07075 
01077 
0,079 


0,082 
0,084 
0,086 
0,089 
0,091 


0,093 
07095 
0,098 
0,100 
0102 
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me.de. |me.de. 


0,044 
0045 
0,046 
0/047 
0,048 


0,048 
0049 
0.050 
0051 
0052 


0,053 
0,054 
0,055 
0,056 
0,057 


0,058 
0,059 
0060 
0.061 
0,062 


0,063 
0;064 
0,065 
0.066 
0,067 


0,067 
0,068 
0069 
0.070 
0/071 


0,072 
0,073 
0,074 
0,075 
07076 


0,077 
0,078 
0.079 
0,080 
0/081 


0,082 


{| 07083 


0,084 
0:085 
0,086 
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18 


me.de. 


14 


me.de. 


15 


me.de. 


16 


me.de, 


1 


me.de. 


0,052 
0.053 
0.054 
0,055 
0;057 


0,058” 


0,059 
07060 
0/061 


| 0.062 


0,063 
0,064 
0.065 
0.067 
0068 


10,069 


0,071 
0,072 
0,073 
0.074 


0,075 
0.076 
0.077 
0078 
0,079 


0,080 
0.081 
0.082 
0,084 
0,085 


0,086 
0,087 
0,088 
0089 
0,099 


0,091 
0,093 
0,094 
0,095 
0,096 


0,097 
0,098 
0,099 
0,101 
0,102 


0,061 
07062 
0.064 
0065 
0,066 


0,068 
0.069 
0,070 
0,072 
0,078 


0,074 
0,076 
0.077 
0,078 
0/080 


0,081 
0.082 
0,084 
0,085 
0.086 


0,088 
0.089 
0,090 
0.092 
01093 


0,094 
0,096 
0,097 
0,093 
0,100 


0,101 
0,104 
0,105 
0,106 
0,108 


0,109 
0.110 
0,112 
0113 
0,114 


0,116 
0,117 
0,118 
0,119 
0,121 


0,071 
0,072 
0,074 
0.075 
0,077 


0,079 
0.080 
0.082 
0,083 
0,085 


0,086 
0.088 
0,089 
0,091 
0,092 


0,094 
0,095 
0097 
0,099 
0,100 


0,102 
0,103 
0,105 
0,106 
0,108 


0,109 
0.111 
0112 
0.114 
0,115 


0,117. 


0,119 
0,120 
0,122 
0,123 


0,125 
0,126 
0,128 
0,129 
0,131 


0,132 
0,134 
0136 
0137 


0,081 
0.083 
0085 
0087 
07988 


0,090 
0,092 
0.094 
0,095 
0,097 


0,099 
0,101 
0,103 
0,104 
0106 


0,108 
0.110 
0.111 
0113 
0,115 


0,117 
0,118 
07120 
0,122 
0,124 


0,126 
0,129 


0.131 


0,133 
0,134 


0,136 
07138 
0140 
0.141 
0,143 


0,145 
0.147 
0148 
0,150 
0,152 


0,154 
0.156 
0157 
0,159 


0,139 | 0,161 


0,093 
0.095 
0.097 
0.099 
0,101 


0,193 
0,105 
0.107 
0,109 
0.111 


0,113 
0115 
07117 
0,119 
0.121 


0,123 
0,125 
0127 
0,129 
0,131 


0,133 
0135 
0,137 
0,139 
0,141 


0,143 
0,145 
0147 
0.149 
0,151 


0,153 
0,155 
0,157 
0,159 
0,161 


0,163 
0165 
0,167 
0,169 
0.171 


0,173 
0,175 
0,177 
0,179 
0,181 


0,104 
0,107 
0,109 
0111 
0,114 


0,116 
07118 
0,120 
0,123 
0125 


0,127 
0,129 
0,132 
0,134 
0,136 


0,139 
0,141 
0,143 
0,145 
0148 


0,150 
0,152 
0154 
0,157 
0,159 


0,161 
0,163 
0,166 
0,168 
0,170 


0,173 
0,175 
0,177 
0,179 
0,182 


0,184 
0,186 
0,188 
07191 
0,193 


0,195 
0,198 
0,200 
0,202 
0,204 
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0,206 
0,209 
0.211 
0214 
0,216 


0,219 
0.221 
0224 
0,227 
0,229 
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Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 
in métril = TTT TXT, CT aa 
e 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


centim. 
nu me.de.|me.dc.jmc.de.|me.dce.|me.de.|me,.de.|me.dec.|mc.dc.|mc.dc. 


0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 
0.006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0/009 | 0,010 | 0/011 | 0,011 | 0,012 
0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0016 | 0,017 | 0,018 
0.012 | 0011 | 0,015 | 0,017 | 0018 | 0,020 | 0/021 | 0,023 |-0,025 
0,015 | 07014 | 0,019 | 0,021 | 05023 | 0,025 | 05027 | 0,029 | 0.031 


0,018 | 0,017 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,032 | 0,034 | 0,037 
0.021 | 0,021 | 0,027 | 0,029 | 07032 | 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,043 
4| 07024 | 0,030 | 0,038 | 0:036 | 0,039 | 0/042 | 0.046 | 0,049 
0.028 | 07028 | 0,034 | 0,037 | 0,041 | 0044 | 0/048 | 0,052 | 0,055 
131 | 07031 | 0,038 | 0,042 | 0,043 | 0,049 | 0/053 | 0,057 | 0,062 


0,035 | 0,035 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,058 | 0,063 | 0,068 
0038 | 0,038 | 0/046 | 0,050 | 07054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,074 
0.041 | 07042 | 0,049 | 0,054 | 0:059 | 0,064 | 07069 | 0,074 | 0,080 
0044 | 0,045 | 0.053 | 0,058 | 07063 | 0,069 | 0,074 | 0,080 | 0,086 
1,50 || 0.047 | 0/049 | 0,057 | 0,062 | 0068 | 0,074 | 07080 | 0,086 | 0,092 


1,60 || 0,050 | 0,052 | 0,061 | 0,066 | 0,072 | 0,079 | 0,085 | 0,092 | 0,099 
170 ||0.053| 0.055 | 0065 | 0,071 | 0/077'| 0,083 | 0.090 | 0,097 | 0,105 
1.80 |{ 0.057 | 07059 | 0/068 | 0,075 | 0,081 | 0,088 | 07096 | 0,103 | 0,111 
190 ||0/060 | 0.062 | 0,072 | 0,079 | 0086 | 0.098 | 0/101 | 0,109 | 0,117 
2700 || 0/063 | 0,066 | 0,076 | 0,083 | 0,091 | 0,098 | 0,106 | 0,115 | 0,123 


2.10 |{0,066 | 0,069 | 0,080 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,112 | 0,120 | 0,129 
220 || 0069 | 0.073 | 0.084 | 0.091 | 0,100 | 0,108 | 0/117 | 07126 | 0,136 
230 || 0,072| 0076 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 07113 | 07122 | 0,132 | 0,142 
240 || 0,075 | 0,080 | 0,091 | 0,100 | 0.109 | 0118 | 0/127 | 0,137 | 0,148 
250 | 0.079 | 07083 | 0,095 | 0,104 | 0,113 | 0/123 | 07183 | 0,143 | 0,154 


2.60 | 0,082 | 0,087 | 0,099 | 0,108 | 0.118 | 0,128 | 0,138 | 0,149 | 0,160 
2770 ||0,085 | 0,090 | 07103 | 0,112 | 0,122 | 0/133 | 0,143 | 0/155 | 0,166 
280 || 0088 | 0/094 | 07106 | 0.116 | 0,127 | 0,137 | 0149 | 07160 | 0,172 
‘90 || 0.091 | 0,097 | 0,110 | 0,121 | 0,131 | 0,142 | 07154 | 0,166 | 0,179 
00 | 0094 | 0100 | 0,114 | 0/125 | 0,136 | 07147 | 0/159 | 0,172 | 0,185 


10 ||0,097|0,104|0,118 | 0,129 | 0,140 | 0,152 | 0,165 | 0,178 | 0,191 
20 ||0,101|07107 | 0,122 | 0,133 | 0,145 | 0,157 | 07170 | 0,183 | 0,197 
3730 | 07104 | 07111 | 07125 | 0,137 | 0,149 | 0.162 | 0/175 | 0189 | 0,203 
3/40 |[0/107 | 07114 | 07129 | 0.141 | 0,154 | 0/167 | 07181 | 0/195 | 0,209 
8,50 |{0/110 | 07118 | 0133 | 0,145 | 0,158 | 0,172 | 07186 | 0/200 | 0,216 


8.60 |{0,113|0,121 | 0,137 | 0,150 | 0,163 | 0,177 | 0,191 | 0,206 | 0,222 
8770 || 0116 | 07125 | 0/141 | 0,154 | 0,167 | 0,182 | 0/197 | 0/212 | 0/228 
8/80 ||0/119| 07128 | 0144 | 0158 | 0,172 | 0187 | 07202 | 0/218 | 0/234 
8790 - | 07123 | 07152 | 0,148 | 0/162 | 0/176-| 0,192 | 0.207 | 0/223 | 0,240 
400 || 0,126 | 0,135 | 0,152 | 0,166 | 0,181 | 0/196 | 0/212 | 0/229 | 0,246 


4,10 | 0,129| 0,139 | 0,156 | 0,170 | 0,186 | 0,201 | 0,218 | 0,235 | 0,253 
4720 | 07132 | 0,142 | 07160 | 0,175 | 0,190 | 0/206 | 0/223 | 0/241 | 07259 
4/30 | 07135 | 0,146 | 07164 | 0,179 | 0,195 | 0/211 |'0/228 | 0/246 | 07265 
4/40 || 0138 | 07149 | 07167 | 0,183 | 0.199 | 0,216 | 0234 | 0/252 | 0,271 
450 | 0.141 |0,152|0171 0,187 | 0.204 | 0/21 | 07239 | 0/258 | 07277 
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Lungh. k DIAMETRO IN CENTIMETRI 

in metri tà 
e 20. 21 29 28 24 25 26 27 28 

centim. 


me.de.imec.de.|mc.dce.|mc.de.|mc.dec.Ime.de.|mc,de.| me.de.|mce.de, 


4,60 || 0,145 | 0.156 | 0,175 | 0,191 | 0,208 | 0,226 | 0,244 | 0,263 | 0,283 
4,70 ||0,148| 0,159 | 0,179 | 0.195 | 07213 | 07231 | 0/250 | 07269 | 0,290 
4,80 || 0,151 | 0,163 | 0,183 | 0,199 | 07217 | 0/236 | 0/255 | 0275 | 07296 
4,90 ||0/154|0,166 | 0,186 | 0/204 | 0/222 | 0,241 01200 0281 | 07302 
5,00 | 0,157 |0,170|0,190| 0;208 | 0,226 | 0,246 | 0,266 | 0,286 | 0,308 


5,10 | 0,160 | 0,177 | 0,194| 0,212 | 0;231|0,250 | 0,271 | 0,292 | 0,314 
5,20 | 0,163 | 0,180 | 0,198 | 0.216 | 0235 | 0/255 | 0/276 | 07298 | 07320 
5/80 || 0,167 |07184 | 0/202| 0.220 | 07240 | 0,260 | 0/281 | 0/304 | 0,326 
5,40 ||0,170|0,187|0,205|0/224|0244|0265 | 0.287 | 0/309 | 0,333 
5.50 | 0,173| 0191 | 0,209| 0229 | 07249 | 0/270 | 0/292 | 0/315 | 0.339 


5,60 || 0,176 | 0,194 | 0,213 | 0,233 | 0,253 | 0,275 | 0,297 | 0,321 | 0,345 
5.70 || 0.179 | 0,197 |0,217| 0.237 | 07258 | 0/280 | 0/303 | 0,326 | 0,351 
5,80 | 0,182|0/201|0,221|0241 | 07262 | 0285 | 0.308 | 0/332 | 07357 
5,90 ||0,185 | 0,204 | 0,224 | 0,245 | 0.267 | 0/290 | 0,313 | 0,338 | 07363 
6,00 || 0,189 | 0,208 | 0,228 | 0,249 | 0272 | 0,295 | 0,319 | 0,344 | 07370 


6,10 |0,192|0,211 | 0,232 | 0,254 | 0,276 | 0,300 | 0,324 | 0,349 | 0,376 
6,20 ||0,195 | 0/215 | 0,236 | 07258 | 07281 | 0,304 | 0,329 | 0,355 | 07382 
‘6,30 || 0,198 | 0/218 | 0,240 | 0/262 | 07285 | 0,309 | 07335 | 0,361 | 0,388 
6,40 |0,201|0,222 | 0,243 | 0266 | 07290 | 0,314 | 0,340 | 0,367 | 0,394 
6,50. || 0,204 | 0/225 | 0247 | 0/270 | 07294 | 0,319 | 0,345 | 0/372 | 0,400 


6,60 ||0,207 | 0,229 | 0,251 | 0,274 | 0,299 | 0,324 | 0,351 | 0,378 | 0,407 
670 ||0,211| 0,232 | 0,255 | 0.278 | 07303 | 0/329| 0,356 | 0,384 | 07413 
6780 || 0,214 | 0/236 | 0,259 | 0283 | 07308 | 0,334 | 0361 | 07389 | 0.419 
6,90 ||0,217| 0,239 | 0,262 | 0.287 | 07312 | 02339 | 0,366 | 0,395 | 07425 
7,00 || 0,220 | 0,243 | 0,266 | 07291 | 07317 | 0,344 | 0372 | 0,401 | 0,431 


7,10 || 0,223 | 0,246 | 0,270 | 0,295 | 0,321 | 0,349 | 0,377 | 0,407 | 0,437 
7,20 ||0/226 | 0/249 | 0,274 | 0/299 | 07326 | 0,354 | 0,382 | 07412 | 0/444 
7.30 || 0/229| 0,253 | 0,278 | 07303 | 07330 | 07359 | 0/388 | 0,418 | 0/450 
0,233 | 0/256 | 0,281 | 0,308 | 0,335 | 07363 | 0,393 | 0,424 | 0/456 
0,236 | 0,260 | 0,285 | 0,312 | 07339 | 0/368 | 0,398 | 0,430 | 07462 


0,239 | 0,268 | 0,289 | 0,316 | 0,344 | 0,373 | 0,404 | 0,435 | 0,468 
0242 | 0,267 | 0,293 | 0,320 | 07348 | 07378 | 07409 | O/441 | 0,474 
0,245 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 07353 | 07383 | 07414 | 0/447 | 07480 
0.248 | 0,274 | 0,300 | 07328 | 0,358 | 0,388 | 07420 | 07452 | 0.487 
0,251 | 07277 | 0,304 | 0/333 | 07362 | 07393 | 0/425 | 0458 | 0.493 


0,255 | 0,281 | 0,308 | 0,337 | 0,367 | 0,398 | 0,430 | 0,464 | 0,499 
0258 | 0,284 | 0,312 | 0,341 | 0,371 | 07403 | 0,436 | 07470 | 0/505 
0,261 | 07288 | 0,316 | 0,345 | 0,376 | 0/408 | 0,441 | 0/475 | 0,511 
07264 | 07291 | 07319 | 0,349 | 0,380 | 0/412 | 0,446 | 0,481 | 0,517 
0267 | 0.295 | 0,323 | 0,353 | 07385 | 07417 | 0451 | 07487 | 0,524 


0,270 | 0,298 | 0,327 | 0,857 | 0,389 | 0,422 | 0,457 | 0,493 | 0,530 
0273 | 07301 | 07331 | 0,362 | 0,394 | 07427 | 0/462 | 07498 | 07536 
07277 | 0,305 | 0.335 | 0/366 | 0,393 | 07432 | 0,467 | 0504 | 0/542 
0,280 | 0,308 | 0,388 | 07370 | 0403 | 07437 | 0,473 | 07510 | 0,548 
0)283 | 07312 | 0,342 | 07374 | 0407 | 0/442 | 0,478 | 0/515 | 07554 
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DIAMETRO IN CENTIMETRI 


Lungh. 
in metri 
e 29 80 sl 32 88 34 35 96 37 

Genua, me.de.!me.de.\mce.de.ime.dc.|me.dec.|me.de.|me.dc.|mc.dc.|me.dc. 
0,10 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,003 | 0,009 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,011 
0,20 0.013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 0,020 | 0,022 
0,80 0,020 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 0,027 | 0.029 | 0,031 | 0,032 
0,40 0,026 | 0,028 | 0,030 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,041 | 0,043 
0,50 0,033 | 0,033 | 0,038 0,040 | 0,043 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 
0,60 0,040 | 0,042 | 0,045 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 
0.70 0,046 | 0,019 | 0,053 | 0.056 | 0,060 0,064 | 0,067 | 0,071 | 0,075 
0.S0 || 0,053 | 0:057 | 0,060 | 0,064 | 0,068 | 0,073 | 0,077 | 0,081 | 0,086 
0.90 0,059 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0.077 0,082 | 0,087 | 0,092 | 0,097 
1.00 0,066 | 0,071 | 0,075 | 0,080 | 0,086 0,991 | 0,096 | 0,102 | 0,108 
1,10 0,073 | 0,078 | 0,083 | 0.088 | 0,094 0,100 | 0,106 | 0,112 | 0,118 
1,20 0,079 | 0,085 | 0,091 | 0,097 | 0,103 0,109 | 0,115 | 0,122 | 0,129 
1,30 0,086 | 0,092 | 0,098 | 1,105 | 0,111 0,118 | 0,125 | 0,132 | 0,140 
1,40 0,093 | 0,099 | 0,106 | 0,113 | 0,120 0,127 | 0,135 | 0,143 | 0.151 
1,50 0,099 | 0,106 | 0,113 0,121 | 0,128 | 0,136 | 0,144 0,153 | 0,161 

> 1,60 0,106 | 0,113 | 0,121 | 0,129 | 0,137 0,145 | 0,154 | 0,163 | 0,172 
1,7 0,112 | 0,120 | 0,128 | 0,137 | 0,145 0,154 | 0,164 | 0,173 | 0,183 


- 


180 |{0.119|0,127|0,136| 0,145 | 0,154 | 0,163 | 0,173 | 0,183 | 0,194 
190 | 07126 | 0134| 0,143 | 0,153 | 0,163 | 0,173 | 0.183 | 0,193 | 0,204 
200 |0,132|0,141|0,151|.0,161 | 0,171|0,182 | 0,192 | 0,204 | 0,215 


210 ||0,139| 0,148 | 0,159|0,169|0,180 | 0,191 | 0,202 | 0,214 |,0 
220 ||0/145 | 0,156 | 0.166 | 0,177 | 0,188 | 0,200 | 0/212 | 0,224 | 0.237 
230 ||0.152| 0.163|0/174| 0,185 | 0,197 | 0,209 | 0.221 | 0,234 | 0,247 
59 | 0,170 | 0.181 | 0,193 | 0.205 | 0,218 | 0,231 | 0,244 | 0.258 
0,177 | 0,189 | 0,201 | 0,214 | 0,227 | 0,241 | 0,255 | 0 


0,184 | 0,196 | 0,209 | 0,222 | 0,236 | 0 0 
0,191 | 0,204 | 0,217 | 0,231 | 0,245 | 0.260 |.0.275 | 0,2 
0.198 | 07211 | 0,225 | 0.240 | 0,254 | 0,269 | 0.285 | 0,3 
0.205 | 0,219 | 0,233 | 0,248 | 0,263 | 0.279 | 0,295 | 0,3 
0 0 
0 
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0,212 | 0,227 | 0/241 | 0,257 | 0,272 | 0,288 | 0,305 


0,205 | 0,219 | 0,234 | 0,249 | 0,265 | 0,282 | 0,298 | 0,316 | 0,333 
0.211 | 0.226 | 0,242 | 0,257 | 0,274 | 0,291 | 0,308 | 0,326 | 0,344 
0.218 | 0.233 | 0/249 | 0.265 | 0/282 | 0,300 | 0,318 | 0,336 | 0,355 — 
0.225 | 0.240 | 0/257 | 0/274 | 0291 | 0,309 | 0,327 | 0,346 | 0,366 
0,231 | 0247 | 0,264 | 0,282 | 0.299 | 0,318 | 0,337 | 0,356 | 0,376 


0,238 | 0,255 | 0,272 | 0,290 | 0,308 | 0,327 | 0,346 | 0,367 | 0,387 
0244 | 0.262 | 0.279 | 0,298 | 0,317 | 0,336 | 0,356 | 0,377 | 0,398 
0.251 | 0.269 | 0287 | 0,306 | 0,325.| 0,345 | 0,366 | 0,387 | 0,409 
0.258 | 0/276 | 0,294 | 0,314 | 0,334 | 0,354 | 0,375 | 0,397 | 0,419 
0,264 | 0.283 | 07302 | 0,322 | 0,342 | 0,364 | 0,385 | 0,407 | 0,430 


0,271 | 0,290 | 0,310 | 0,330 | 0,351 | 0,372 | 0,395 | 0,417 | 0,441 
0.278 | 0,297 | 0,317 | 0,338 | 0,359 | 0,381 | 0,404 | 0,428 | 0,452 
0,284 | 0,804 | 0,325 | 0,346 | 0,368 | 0,391 | 0,414 | 0,438 | 0,463 
0,291 | 0,311 | 0,332 | 0,354 | 0,376 | 0,400 | 0,423 | 0,448 | 0,473 
07318 | 0,340 | 0,362 | 0,385 | 0,409 | 0,433 | 0,458 | 0,484 
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,60 || 0,502 |0,537|0,574|0,611 
"70 ||0509|0544| 07581 | 0,620 
"80 ||0/515 | 0.552 | 0.589 | 0,628 
790 || 07522 | 0.559 | 07596 | 0/636 
‘00 || 0.529 | 0,566 | 0,604 | 0/644 
8,10. ||0,535 | 0,573 | 0,612 | 0,652 
820 || 0.542] 0,580 | 0.619 | 0,660 
è $780 | 07548 |0,587| 0,627 | 0,668 
840 || 0,555 | 0,594 | 0634 | 0676 
8.50 |0/562| 0,601 | 0/642 | 0,684 
8,60 ||0,563 | 0.608 | 0,649 | 0,692 
870 |0/575 | 0,615 | 0,657 | 0.700 
S'80 ||0581 | 0.622 | 0,664 | 0,708 
890 ||0/588 | 0.629 | 0,672 | 0,716 
‘9/00 || 07595 | 0,636 | 0.680 | 07724 
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4. — BELLUOMINI, Pronti. per la 


ime.de.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc. 


Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 


33 34 85 
me.de.|me.de.|mc.dc. 


36 


0,565 | 0,599 | 0,635 | 0,672 
0,573 | 0,609 | 0,645 | 0,682 
0,582 | 0,618 | 0,654 | 0,692 
0,590 | 0.627 | 0,664 | 0,703 
0,599 | 0,636 | 0,674 | 0,713 
0,607 | 0,645 | 0,683 | 0,723 
0,616 | 0,654 | 0,693 | 0,733 
0,625 | 0,663 | 0,703 | 0,743 
0,633 | 0,672 | 0,712 | 0,754 
0,642 | 0,681 | 0,722 | 0,764 
0,650 | 0,690 | 0,731 | 0,774 
0,659 | 0,699 | 0,741 | 0,784 
0,667 | 0,708 | 0,751 | 0,794 
0.676 | 0.718 | 0.760 | 0,804 
0,683 | 0.727 | 0,770 | 0,815 
0,693 | 0,736 | 0,780 | 0,825 
0,702 | 0,745 | 0,789 | 0,835 
0,710 | 0,754 | 0,799 | 0,845 
0,719 | 0,763 | 0,808 | 0.855 
0,727 | 0,772 | 0,818 | 0,866 
0,736 | 0,781 | 0,828 | 0,876 
0,744 | 0,790 | 0,837 | 0,886 
0,753 | 0.799 0,847 | 0,896 
0,762 | 0,808 | 0,857 | 0,906 
0,770 | 0,817 | 0,866 | 0,916 


cub. dei legnami. 


me.de. 


CI DR 


Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 
in metri 

e. 98 99 40 41 42 43 44 45 
centim. 


me.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|me.de.|mc.de.|mc.dc. 


0,90 | 0,102 | 0,108 | 0,113 | 0,119 | 0,125 | 07131 | 0,137 | 0,143 
1,00 | 0,113 | 07119 | 0,126 | 0,132 | 0,139 | 07145 | 0,152 | 0,159 
1,10 ||0,125 | 0,131 | 0,138 | 0,145 | 0,152 | 0,160 | 0,167 | 0,175 
1,20 |[0,136 | 0,143 | 0,151 | 0,158 | 0,166 | 0,174 | 0,183 | 0,191 
1.30 ||0,147 | 0155 | 0.163 | 07172 | 0,180 | 02189 | 0,198 | 0,207 
140 |\0,159 | 0,167 | 0,176 | 07185 | 0194 | 07203 | 0,213 | 0223 
1,50 ||0,170 | 0,179 | 0,189 | 0.198 | 0,208 | 0/218 | 0,228 | 0,239 
1,60. {0,182 | 0,191 | 0,201 | 0,211 | 0,222 | 0,232 | 0,243 | 0,255 
170 |{ 07193 | 07203 | 0/214 | 0/225 | 0,236 | 0/247 | 0259 | 0,270 
180 || 0204 | 0215 | 0/226 | 0/238 | 0,249 | 0/261 | 0,274 | 0/286 
190 ||07216 | 0,227 | 0,239 | 0,251 | 0,263 | 0.276 | 0,289 | 0.302 
2200. |{ 0227! 0239 | 0/251 | 0,264 | 0277 | 0,291 | 0,304 | 0,318 
2,10 |{0,238 | 0,251 | 0,264 | 0,277 | 0,291 | 0,305 | 0,319 | 0,334 
220 || 0250 |0,263 | 0.277 | 0291 | 0,305 | 0,320 | 0,335 | 0,350 
2,30 [{0,261 | 0,275 | 0,289 | 0,304 l 0,319 | 0,334 | 0,350 | 0,366 
2,40 | 0,272 | 0,237 | 0,302 | 0,317 | 0,333 | 0,349 | 0,365 | 0,382 
250 | 0/234|0,299| 0,314 | 0,330 | 0,346 | 0,363 | 0,380 | 0,398 
,60. || 0,295 | 0,311 | 0,327 | 0,343 | 0,260 | 0,378 | 0,395 | 0,414 
,70 | 0.306 | 0,323 | 0,339 | 0,357 | 0,374 | 0,392 | 0,411 | 0,430 
‘80 || 0,318 | 0,335 | 0/352 | 07370 | 0,388 | 07407 | 05426 | 0,445 
‘90 | 07329 | 0,347 | 0,365 | 0,383 | 0,402 | 0/421 | 0.441 | 0,461 
‘00. || 07340 | 0,359 | 0,377 | 0,396 | 0,416 | 0,436 | 0,456 | 0,477 
,10 || 0,352 | 0,370 | 0,390 | 0,409 | 0,430 | 0,450 |'0,472 | 0,493 
,20 || 0.363 | 0,382 | 0,402 | 0,423 | 0,444 | 0,465 | 0,487 | 0,509 
‘80. | 07373 | 0,394 | 0/415 | 07436 | 0457 | 0,479 | 0,502 | 01525 
,40 | 0,386 | 0,406 | 0,427 | 0,449 | 0,471 | 0,494 | 0,517 | 0,541 
‘50 |{ 0/397 | 0,418 | 0,440 | 0462 | 0,485 | 07508 | 0,532 | 0,557 
60 ||0,408 | 0,430 | 0,453 | 0,475 | 0,499 | 0,523 | 0,548 | 0,573 


> 


hf Li hi a a CO COCO co Cococococo COrOioNo 


‘70. || 0,420 | 0,442 | 0465 | 0489 | 0,513 | 0,538 | 0,563 | 0,589 
‘80 || 07431 | 0,454 | 0,478 | 0.502 | 0,527 | 0,552 | 0,578 | 0,605 
‘90 ||0442| 0,466 | 0,490 | 0,515 | 0,541 | 0,567 | 0,593 | 0,621 
‘00. ||07454 | 0,478 | 0,503 | 0/528 | 0,554 | 0,581 | 0,608 | 0,636 
,10. || 0,465 | 0,490 | 0,515 | 0,542 | 0,568 | 0,596 | 0,624 | 0,652 
‘20. || 07477 | 0502 | 0,528 | 0,555 | 0,582 | 0,610 | 0,639 | 0,668 
80 || 07488 | 0514 | 0/541 | 07568 | 0596 | 0,625 | 0,654 | 0,684 
240. || 0,499 | 0,526 | 0.553 | 01581 | 0/610 | 0,639 | 0,669 | 0,700 
50. || 0511 | 07538 | 07566 | 0,594 | 0,624 | 0/654 | 0685 | 0,716 


- 


Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 
in metri 
e. Bisi 39 40 41 49 48 4L 45 

centim. me.de.|me.dc.'me.de.|mc.dec.|mec.dc.|mc.dc.|me.dc.Ime.dc. 
4,60 0,522 | 0,550 | 0,578 | 0,608 | 0,638 | 0,668 | 0,700 0,732 
4,70 0,533 | 0,552 | 0,591 | 0,621 | 0,651 | 0,683 | 0,715 0,748 
4,80 0,545 | 0,574 | 0,603 | 0,634 | 0,665 | 0,697 | 0,730 0,764 
4,90 0,556 | 0,586 | 0,616 | 0,647 | 0,679 | 0,712 | 0,745 0,780 
5,00 0,567 | 0,598 | 0,629 | 0,660 | 0,693 0,726 | 0,761 | 0,796 
5,10 0,579 | 0,609 | 0,641 | 0,674 | 0,707 | 0,741 | 0,776 0,811 
5,20 0,590 | 0,621 | 0,654 | 0,687 | 0,721 | 0,755 | 0,791 | 0,827 
5,30 0,601 | 0,633 | 0,666 | 0,700 | 0,735 | 0,770 | 0,806 | 0,843 
5,40 0,613 | 0,645 | 0,679 | 0,713 | 0,748 | 0,784 | 0,821 0,859 
5,50 0,624 | 0,657 | 0,691 | 0,726 | 0,762 | 0,792 | 0,837 0,875 
5,60 0,635 | 0,669 | 0,704 | 0,740 | 0,776 | 0,814 | 0,852 | 0,891 
5,70 0.647 | 0,681 | 0,717 | 0,753 | 0,790 | 0,828 | 0,867 | 0,907 
5,80 0,653 | 0,693 | 0,729 | 0,766 | 0,804 | 0,843 | 0,882 | 0,923 
5,90 0,669 | 0,705 | 0,742 | 0,779 | 0,818 | 0,857 | 0,897 | 0,939 
6,00 0,681 | 0,717 | 0,754 | 0,792 | 0,832.| 0,872 | 0,913 0,955 
6,10 0,692 | 0,729 | 0,767 | 0,806 | 0,845 | 0,886 | 0,928 | 0,971 
6,20 0,702 | 0,741 | 0,779 | 0,819 | 0,859 | 0,901 | 0,943 | 0,986 
6,30 0,715 | 0,753 | 0,792 | 0,832 | 0,873 | 0,915 | 0,958 | 1,002 
6,40 0,726 | 0,765 | 0,805 | 0,845 | 0,887 | 0,930 | 0,974 | 1,018 
6,50 0,737 | 0,777 | 0,817 | 0,859 | 0,901 | 0,944 | 0,989 | 1,024 
6,60 0,749 | 0,789 | 0,830 | 0,872 | 0,915 | 0,959 | 1,004 | 1,050 
6,70 0,760 | 0,801 | 0,842 | 0,885 | 0,929 | 0,973 | 1,019 | 1,066 
6,80 0,771 | 0,813 [0,855 | 0,898 | 0,942 | 0,988 | 1,034 | 1,082 
6.90 0,733 | 0,825 | 0,867 | 0,911 | 0,956 | 1,002 | 1,050 | 1,098 
7,00 0,794 | 0,837 | 0,880 | 0,925 | 0,970 | 1,017 | 1,065 | 1,114 
7,10 0,306 | 0,848 | 0,893 | 0,938 | 0,984 | 1,031 | 1,080 | 1,130 
7,20 0,817 | 0,869 | 0,905 | 0,951 | 0,998 | 1,046 | 1,095 | 1,146 
7,80 0,828 | 0,872 | 0,918 | 0,964 | 1,012.| 1,061.| 1,110 | 1,161 
7,40 0,840 | 0,884 | 0,930 | 0,977 | 1,026 | 1,075 .| 1,126 | 1,177 
7,50 0,351 | 0,896 | 0,943 | 0,991 | 1,039 | 1,090 | 1,141 | 1,193 
7,60 0,862 | 0,908 | 0,955 | 1,004 | 1,053.| 1,104 | 1,156 | 1,209 
7,70 0,874 | 0,920 | 0,968 | 1,017 | 1,067 | 1,119 | 1,171 | 1,225 
7,89 0,885 | 0,932 | 0,981 | 1,030 | 1,081 | 1,133 | 1,186 | 1,241 
7,90 0,896 | 0,944 | 0,993 | 1,043 | 1,095 | 1,148 | 1,202 | 1,257 
8,00 0,908 | 0,956 | 1,096 | 1,057 | 1,109 | 1,162 | 1,217 | 1,273 
8,10 0,919 | 0,968 | 1,018 | 1,070 |-1,123 | 1,177 | 1,232 | 1,289 
8,20 0,939 | 0,980 | 1,031 | 1,083 | 1,137 | 1,191 | 1,247 | 1,305 
8,30 0,942 | 0,992 | 1,043 | 1,096 .| 1,150 | 1,206 | 1,263 | 1,321 
840 0,953 | 1,004 | 1,056 | 1,109 | 1,164 | 1,220 | 1,278 | 1,336 
8,50 0,964 | 1,016 | 1,059 |-1,123 | 1,178 | 1,235 | 1,293 | 1,352 
8,60 0,976 | 1,028 | 1,081 | 1,136 | 1,192 | 1,249 | 1,308 | 1,368 
8,70 0,987 | 1,040 | 1,094 | 1,149 | 1,206 | 1,264 | 1,323 | 1,384 
8,80 0,998 | 1,052 | 1,106 | 1,162 | 1,220 | 1,278 | 1,339 | 1,400 
8,90 1,010 | 1,064 | 1,119 | 1,175 |-1,234 | 1,293 | 1,354 | 1,416 
9,00 1,921 | 1,076 | 1,31: | 1,189 | 1,247 | 1,307 | 1,369 | 1,432 
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47 
me.de. 


0,017 
0,035 
0,052 
0,059 
0,087 


0,104 
0,121 
0,139 


0,538 
0,555 
0,573 
0.590 
0,607 
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07660 
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0,018 
0,036 
0,054 
0,072 
0,091 


0,109 
0,127 
0,145 
0,163 
0,181 


0,199 
0.217 
0,235 
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0,290 
0,308 
0,326 
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DIAMETRO IN CENTIMETRI 
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0,019 
0,038 
0057 
0075 
0,094 


0,113 
0,132 
0,151 
0,170 
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0,226 
0,245 
0,264 
0,283 
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0,020 
0,04! 
0,061 
0,082 
0,102 


0,123 
0,143 
07163 
0184 
0,204 


0,225 
0,245 
0,266 
0286 
0,307 


0,327 
0,347 
0,368 
0,388 
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0,429 
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55 


.|mc.dc. 


0,024 
0,048 
0,071 
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Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 
in metri 
CINE 47 | 48 49 50 51 52 53 54 55 
Genio. me.de.|me.dc.|me.de.|me.de.|mc.de.|me.de.|me.dc.|mc.dc.|mce.de. 
4,60 0,798 | 0,833 | 0,868 | 0,904 | 0,940 | 0,977 | 1,015 | 1,054 | 1,093 
4,70 0,816 | 0,851 | 0,887 | 0,923 | 0,961 | 0,999 | 1,037 | 1,077 | 1,117 
4,80 0,833 | 0,869 | 0,905. | 0,943 | 0,981 | 1,020 | 1,059 | 1,100 | 1,141 
4,90 0,850 | 0,887 | 0,924 | 0,962 | 1,001 | 1,041 | 1,081 | 1,123 | 1,165 
5,00 0,868 | 0,905 | 0,943 | 0,982 | 1,022 | 1,062 | 1,104 | 1,146 | 1,188 
5,10 0,885 | 0,923 | 0,962 | 1,002 | 1,042 | 1,034 | 1,126.| 1,168 | 1,212 
5,20 0,903 | 0,941 | 0,981 | 1,021 | 1,063 { 1,105 | 1,148-{ 1,191 | 1,236 
5,30 0,920 | 0,959 | 1,000 | 1,041 | 1,083 | 1,126 | 1,170 | 1,214 | 1,260 
5,40 0,937 | 0,978 | 1,019 | 1,061 | 1,104 | 1,147 | 1,192 | 1,237 | 1,283 
5,50 0,955 | 0,996 | 1,038 | 1,030 | 1,124 | 1,169 | 1,214 | 1,260 | 1,307 
5,60 0,972 | 1,014 | 1,056 | 1,100 | 1,144 | 1,190 | 1,236 | 1,283 | 1,381 
5,70 .|| 0,989 | 1,032/| 1,075 | 1,120 | 1,165 | 1,211 | 1,258 | 1,306 | 1,355 
5,50 1,007 | 1,050 | 1,094 | 1,139 | 1,185 | 1,232 | 1,280 | 1,329 | 1,379 
5.90 1,024 | 1,068 | 1,113 | 1,159 | 1,206 | 1,253 | 1,302 | 1,352 | 1,402 
6,00 1,041 | 1,086.| 1,132-| 1,179 | 1,226 | 1,275 | 1,324 | 1,875 | 1,426 
6,10 1,059 | 1,104 | 1,151 | 1,198 | 1,247 | 1,296 | 1,346:| 1,398 | 1,450 
6,20 1,076 | 1,122 | 1,170 | 1,218 | 1,267 | 1,317 | 1,368 | 1,420 | 1,474 
6,30 1,093 | 1,140.| 1,188 | 1,237 | 1,287 | 1,338 | 1,390 | 1,443 |:1,497 
6,40 1,111:| 1,159 | 1,207 | 1,257 | 1,308 |:1,360 |-1,413.| 1,466 | 1,521 
6,50 1,128.| 1,177 | 1,226 | 1,277 | 1,328 | 1,381: |:1,435 | 1,489 | 1,545 
6,60 1,146.|-1,195 | 1,245 | 1,296 |-1,349 | 1,402 | 1,457 | 1,512 | 1,569 
6,70 1,163.| 1,213 | 1,264 | 1,316.| 1,369 | 1,423 | 1,479 | 1,535 | 1,592 
6.90 1,180 | 1,231 | 1,283 | 1,336 | 1,390 | 1,445 | 1,501 | 1,558 {1,616 
6.90 1,198 | 1,249 | 1,302: 1,355 | 1,410 | 1,466 | 1,523 | 1,581 |.1,640 
7,00 1,215 | 1;267 | 1,321 | 1,375 | 1,431 | 1,487 | 1,545 | 1,604 | 1,664 
7,10 1,232 |-1,285 | 1,389 | 1,395 | 1,451 | 1,508 | 1,567 | 1,627 | 1,688 
7,20 1,250 | 1,303 | 1,358 | 1,414 | 1,471 | 1,530 {| 1,589 | 1,650 | 1,711 
7,309 1,267 | 1,321 | 1,377 | 1,434 | 1,492 | 1,551 | 1,611 | 1,673 |.1,735 
7,40 1,284 |'1,340 {1,396 | 1,454 | 1,512 | 1,572 | 1,633 | 1,695 | 1,759 
+ 7,50 1,302 | 1,358 | 1,415-|:1,473 | 1,533 | 1,593 | 1,655 | 1,718 | 1,783 
«7,60 1,319 (1,376 | 1,434 | 1,493 | 1,553 | 1,615 | 1,677 | 1,741 | 1,806 
7,40 1,336 | 1,394 | 1,453 | 1,512 | 1,574 | 1,636.| 1,699 | 1,764 | 1,830 
7,80 1,354 :|1.412.| 1,471 | 1,532 | 1,594 | 1,657 | 1,722 | 1,787 | 1,854 
7,90 1,371 | 1,430 | 1,490 | 1,552 | 1,614 | 1,678 | 1,744 | 1,810 | 1,878 
‘8,00 1,389 | 1,448 | 1,509 | 1,571 | 1,635 | 1,700 | 1,766 | 1,833 | 1,901 
8,10 1,406 | 1,466 | 1,528.| 1,591 | 1,665 | 1,721 | 1,788 | 1,856 |.1,925 
8,20 1,423 | 1,484 | 1,547 | 1,611 | 1,676 | 1,742 | 1,810.| 1,879 |.1,949 
8,30 1,441 | 1,503 | 1,566 | 1,630 | 1,696 | 1,763 | 1,832 | 1,902 |.1,973 
8,40 1,458 | 1,521 | 1,585 | 1,650 | 1,717 | 1,785 | 1,854 | 1,925 | 1,996 
8,50. | 1,475 | 1,539 | 1,604 1,670 | 1,737 | 1,806 | 1,876 | 1,947 |.2,020 
8,60 1,493 {1,557 |.1,622 | 1,689 |-1,758 | 1,827 | 1,898 | 1,970 | 2,044 
8,70 1,510 | 1,575 | 1,641 | 1,709 | 1,778 | 1,848 | 1,920 | 1,993 |.2,068 
8,80 1,527 | 1,593 | 1,660 | 1,729 | 1,798 | 1,870 | 1,942 | 2,016 | 2,092 
8,90 1,545 {1,611 | 1,679 | 1,748 | 1,819 | 1,891 | 1,964 | 2,039 | ;2,115 
‘9,00 ,56 1,768 | 1,839 | 1,912 | 1,986 | 2,062 | 2,139 


Lu i 


» 


Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 


in metri 
e 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
SED LDI, imc.de.|me.de. me.dc..me de.;me:de.ime.de.'me.de.|mc.de.|me.dc. 


0,10 || 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,032 
0,20 | 07049 | 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0,057 | 0,058 | 0,060 | 0.062 | 0,064 
0,30. || 0.074 | 0,077 | 0,079 | 07082 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,094 | 0,097 
0,40 | 07099 | 0102 | 07106 | 07109 | 0,113 | 0,117 | 0,121 | 0,125 | 07129 
0,50 || 0123 | 0,128 | 0132 | 0137 | 0)141 | 05146 |.0,151 | 0,156 | 03161 


0,60 | 0,148 | 0,153 | 0,159 | 0,164 | 0,170 | 0,175 | 0,181| 0,187 | 0,193 


0,70 | 07172 | 0,179 | 0/185 | 0,191 | 07198 | 0,205 | 0,211 | 0,218 | 0,225 
0,S0 | 07197 | 0204 | 0.211 | 0/219 | 0,226 | 0,234 | 0,242 | 0,249 | 0.257 
0.90 | 0222 | 0,230 | 0,238 | 0,264 | 0/255 | 0,263 | 0,272 | 0,281 | 0,290 
1,00 || 0,246 | 0,255 | 0/264| 0,273 | 0,283 | 0,292 | 0,302 | 0,312 | 0,322 
1,10 ||0,271|0,281|0,291|0,391 | 0,311 | 0,322 |'0,332 | 0,343 | 0,354 
1.22 ||0296 | 0,306 | 0,317 | 0/328 | 0,339 | 0,351 | 0,362 | 0,374 | 0,386 
1,39 | 0,320 | 0,332 | 0,344 | 0356 | 0,368 | 0,380 | 0,393 | 0,405 | 0,418 
1,40 | 0,345 | 0,357 | 0,370 | 0,383 | 0,396 | 0,409 | 0,423 | 0,437 | 0,451 
1,50 ||0/370 | 07883 | 0,396 | 0,410 | 0,424 | 0,439 | 0,453 |°0,468 | 0,483 
1,60 || 0,394 | 0,408 | 0,423 | 0,438 | 0,453 | 0,468 | 0,483 | 0,499 | 0,515 
1,70 |07419| 0,434 | 0,449 | 0,465 | 0,481 | 0,497 | 0,513 | 0,530 | 0,547 
1,S0 || 07444 | 0,459 | 0/476 | 0492 | 0,509 | 0,526 | 0,544 | 0,561 | 0.579 
1,90 | 07468 | 0485 | 0,502 | 07520 | 0,537 | 0,555 | 0,574 | 0,593 | 0,611 
2,09 || 07493 | 0511 | 0,529 | 07547 | 0/566 | 0,585 | 0,604 | 0,624 | 0,644 
2.10 ||0,517| 0,536 | 0,555 | 0,574 | 0,594 | 0,614 | 0,634 | 0,655 | 0,676 
2:20 |0,542 | 0,462 | 0,581 | 0,602 | 0,622 | 0,643 | 0,664 | 0.686 | 0,708 
2:30 || 07567 | 0.587 | 0,608 | 0,629 | 0,651 | 0,672 | 0,695 | 0,717 | 0,740 
240 ||0,591| 0,613 | 0,634 | 07656 | 0.579 | 0,702 | 0,725 | 0,748 | 0,772 
2,50 | 0616 | 0,638 | 0,661 | 0/684 | 07707 | 0,731 | 0,755 | 0,780 | 0,805 
2.60 ||0,641 | 0,664 | 0,687 | 0,711 | 0,735 | 0,760 | 0,785 | 0,811 | 0,837 
2.70 | 07665 | 0.689 | 0,714 | 07738 | 07764 | 0,789 | 0,815 | 0,842 | 0,869 
2,80 | 07699 | 0,715 | 0,740 | 0,766 | 0,792 | 0,819 | 0,846 | 0,873 | 0,901 
2:90. |{0,715 | 0740 | 0,767 | 0.793 | 07820 | 0.848 | 0,876 | 0,904 | 0,933 
3.00 |{ 0,739 | 0766 | 0,793 | 0,821 | 07849 | 0,877 | 0,906 | 0,936 | 0,965 
3,10. | 0,764|0,791 | 0,819 | 0,848 | 0,877 | 0,906 | 0,936 | 0,967 | 0,998 
3720 || 07788 | 0817 | 0,846 | 0,875 | 0,905 | 0,926 | 0,966 | 0,998 | 1,030 
3,30. || 0/813| 0,842 | 07872 | 0,903 | 0,933 | 0.965 | 0,997 | 1,029 | 1,062 
3/40 || 0,838 | 0,868 | 0,899 | 0,930 | 0,962 | 0,994 | 1,027 | 1,060 | 1,094 
350 | 0,862 | 0,893 | 0,925 | 0.957 | 0,990 | 1,023 | 1,057 | 1,091 | 1,126 
3,60 ||0,887|0,919 | 0,952 | 0,985 | 1,018 | 1,053 | 1,087 | 1,123 | 1,159 
8,70. | 0,912 | 0945 | 0,978 | 17012 | 1,047 | 1,082 | 1,117 | 1,154 | 1,191 
8.80 || 0936 | 01970 | 17004 | 1%039 | 1°075| 1,111 | 1,148 | 1,185 | 1,223 
3/90 || 0.961 | 0.996 | 17031 | 17067 | 1103 | 1,140 ! 1,178 | 1,216 | 15255 
400 || 0,986 | 1021 | 1,057 | 17094 | 1/131 | 1,169 | 1,208 | 1,247 | 1;287 
4,10 ||1,010 | 1,047|1,084|1,121 | 1,160 | 1,190 | 1,238 | 1,279 | 1,319 
420 |{1/035 | 17072 | 17110 | 17149 | 1188 | 17228 | 1,269 | 1,310 | 1,352 
4730 || 1060 | 17098 | 17137 | 17176 | 17216 | 1/257 | 1,299 | 1/341 | 1,384 
440 ||1/084| 17123 | 1,163 | 1,203 | 1/245 | 15286 | 1,329 | 1,372 | 1,416 


4,50 || 17109 | 17149 | 1,189 1,231 | 1,273 17316 | 1,359 | 1403 | 1,448 


e aota 


Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 
in@enienemene san {reg JI Ta 
e 56 57 58 59 60 GI 62 63 64 

FONGILA. me.de.|me.de.|mc.dc.|mc.de.'me.dc.|mc.dc.|me.de.|mc.dc.|mc.dc. 
4,60 1,133 | 1,174 | 1,216 | 1,258 | 1,301 | 1,345 | 1,389 | 1,435 | 1,480 
4,70 1,158 | 1,200 | 1,242 | 1,285 | 1,329 | 1,374 | 1,420 | 1,466 | 1,513 
4,80 1,183 | 1,225 | 1,269 | 1,313 | 1,358 | 1,403 | 1,450 | 1,497 | 1,545 

_ 4,90 1,207 | 1,251 | 1,295 | 1,340 | 1,386 | 1,433 | 1,480 | 1,528 | 1,577 
5,00 1,232 | 1,276 | 1,322 | 1,368 | 1,414 | 1,462 | 1,510 | 1,559 | 1,609 
5,10 1,257 | 1,302 | 1,348 | 1,394 | 1,443 | 1,491 | 1,540 | 1,590 | 1,641 


5/20 || 1281 | 17327 | 1,374 | 1,422 | 1471 | 1,520 | 1,571 | 1,622 | 17673 
580 || 1306 | 17357 | 17401 | 1/448 | 17499 | 17550 | 1,601 | 1653 | 17706 
5,40. || 17331 | 17378 | 1,427 | 1476 | 17527 |1579|1/631| 1684 | 17738 
5,50 || 15355 | 17404 | 1,454 | 1,503 | 1,556 | 1,608 | 1,661 | 1,715 | 17770 


5,60 || 1,380 | 1,430 | 1,480 | 1,531 | 1,584 | 1,637 | 1,691 | 1,746 | 1,802 
5,70 || 1,404 | 1/455 | 1,507 | 1,558 | 1/612 | 1,666 | 1,722 | 1,778 | 17834 
5,80 || 1,429 | 1°481 | 1,533 | 1,585 | 1/641 | 1,696 | 1,752 | 1,809 | 17867 
5.90 || 1,454 | 1,506 | 1,559 | 1,612 | 1669 | 1,725 | 1,782 | 1,840 | 17889 


1, 
6.00 | 1,478 | 17532 | 1,586 | 1,639 | 17697 | 1)754 | 1,812 | 1)871 | 1981 
6,10 ||1,503 | 1,557 | 1,612 | 1,667 | 1,725 | 1,783 | 1,842 | 1,902 | 1,963 
6,20 | 1528 | 17583 | 17639 | 1,694 | 17754 | 1.813 | 1,873 | 1933 | 17995 
6:80 || 1,552 | 1608 | 17665 | 1,721 | 10782 | 1,842 | 1,903 | 1/965 | 27028 
6,40 || 1557 | 1,634 | 1692 | 1749 | 17810 | 1,871 | 1,933 | 17996 | 27060 
6,50 || 1,602 | 1/659 | 1718 | 1,777 | 1/839 | 1,900 | 1,963 | 2:027 | 2/092 
6,60 | 1,626 | 1,685 | 1,744 | 1,804 | 1,867 | 1,930 | 1,993 | 2,058 | 2,124 
6,70 || 1,651 |1710| 1771 |1,831|1/895 | 1,959 | 2,024 | 2,089 | 27156 
6.80. || 1,676 | 17736 | 1797 | 1,858 | 17923 | 1,988 | 2,054 | 2,121 | 27188 
6.90 ||1,700 | 11761 | 17824 | 1,885 | 17952 | 2,017 | 2,084 | 2,152 | 21221 
7.00 || 1,725 | 17787 | 1/850 | 1,913 | 17980 | 2,047 | 2,114 | 2,183 | 2/253 
7,10 ||1,749|1,812|1,877 |1,941|2,008 | 2,076 | 2,144 | 2,214 | 2,285 
7720 ||1,774 | 15838 | 15903 | 1,967 | 2,037 | 2,105 | 2,175 | 2,245 | 2,217 
7780. || 17799 | 11864 | 1929 | 1995 | 27065 | 2,134 | 2,205 | 2,276 | 2349 
7740 ||1,823 | 1/889| 1,956 | 2.022 | 2/093 | 2,163 | 2.235 | 2,308 | 2/382 
750 || 11848 | 15915 | 19982 | 2,049 | 2/121 | 2,193 | 2,265 | 2,339 | 25414 
7,60 ||1,873|1,940 | 2,009 | 2,077 | 2,150 | 2,222 | 2,295 | 2,370 | 2,446 
7770 || 1,897 |1/966 | 2,035 | 27105 | 2178 | 2,251 | 2,326 | 2,401 | 2478 
7.80 || 11922 | 17991 | 2.062 | 27131 | 27206 | 2,280 | 2,356 | 2.432 | 27510 
790 || 10947 | 25017 | 2.088 | 27159 | 27235 | 2,310 | 2,386 | 2.464 | 2.542 
8/00 || 1,971 | 25042 | 2,115 | 2)186 | 27263 | 2,339 | 2,416 | 2,495 | 2.575 
8,10 |1,996 | 2,068 | 2,141 | 2,214 | 2,291 | 2,368 | 2,446 | 2,526 | 2,607 
8:20 ||2:020 | 2,093 | 2,167 | 2.241 | 2,319 | 2,397 | 2,477 | 2.557 | 2,689 
8/80 || 2045 | 2.119 | 2,194 | 27261 | 2,348 | 2,427 | 2507 | 2,588 | 2/671 
8/40 | 2070 | 2,144 2/220 | 21295 | 2,376 | 2,456! 2,537 | 2,620 | 27703 
8,50 - | 2,094 | 2,170 | 2:247 | 21323 | 2,404 | 2,485 | 2,567 | 2,051 | 2,736 
8.60 || 2,119 | 2,195 | 2,273 | 2,350 | 2,493 | 2,514 | 2,597 | 2,682 | 2,768 
S/70 || 2/144 | 27221 | 2,300 | 2377 | 21461 | 2;544 | 2,628 | 2,713 | 2,800 
8/80 || 27168 | 27246 | 27325 | 21405 | 21489 | 2,573 | 2,658 | 21744 | 2,832 
8:90 || 2.193 | 27272 | 2/352 | 21432 | 21417 | 2,602 | 2,688 | 2,775 | 2,864 
9,00 || 2218 | 27297 | 21379 | 21459 | 2)546 | 25631 | 2,718 | 2,807 | 2,896 


Vogt 


thick DIAMETRO IN CENTIMETRI 

in metri TAR 
e 65 ‘66 67 68 69 "0 “1 72 73 

centim. 


mce.de.|me.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|me.de.| me.de. 
0,10 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,040 | 0,041 | 0,042 
0,20 0,066 | 0,068 | 0,071 | 0,073 | 0,075 | 0,077 | 0,079 | 0.082 | 0,084 
0,30 0,100 | 0,103 | 0,106 | 0,109 | 0,112 | 0,115 | 0,119 | 0,122 | 0,126 


0740 || 07133 | 0.137 | 0,141 | 0,145 | 0,150 | 0154 | 0.158 | 0,163 | 0,167 
0/50 || 0166 | 07171 | 0,176 | 07182 | 0,187 | 0,192 | 0,198 | 0,204 | 0,209 
0,60. |[ 0,199 | 0,205 | 0,212 | 0,218 | 0,224 | 0,231 | 0,238 | 0,224 | 0,251 
0.70 || 0,232 | 0.240 | 0.247 | 07254 | 0,262 | 0.269 |.0,277 | 0,285 | 0,293 
0s0 {| 07266 | 0/274 | 0/282 | 0,291 | 0,299 | 0308 | 05317 | 0,326 | 0,335 
0/90 {0299 | 0,308 | 0.317 | 0,327 | 0,337 | 0,346 | 0,356 | 0,367 | 0,337 
1,00 |{0/332| 07342 | 0,353 | 0,363 | 0,374 | 0,335 | 0,396 | 0/407 | 0,419 
1,10 || 0,365 | 0,376 | 0,388 | 0,400 | 0,411 | 0,423 | 0,436 | 0,448 | 0,461 
120 | 0398 | 0,811 | 07423 | 07436 | 0,449 | 02462 | 0475 | 0.489 | 0,502 
1730 || 0,432 | 0,445 | 07459 | 0,472 | 0,486 | 0,500 | 07515 | 0,529 | 0,544 
140 || 0/465 | 07479 | 0.494 | 07509 | 05524 | 0,539 | 0,555 | 0.570 | 0,586 
1,50 || 07498 | 0,513 | 0,529 | 0/545 | 0.561 | 0,577 | 0594 | 0,611 | 0,628 
‘1,60 > | 0,531 | 0,548 | 0,564 | 0,581 | 0,599.| 0,616 | 0,634 | 0,652 | 0,670 
1,70 || 0564|0/582|0/600 | 0/618 | 0,636 | 0,654 | 0,673 | 0.692 | 0,712 
1.80 || 07598 | 0616 | 0,635 | 0.654 | 0,673 | 0,693 | 0,713 | 0,733 | 0,754 
190 || 0.631 | 0,650 | 0,670 | 0,690 | 0,711 | 07731 | 0,753 | 0,774 | 0,796 
200 || 0664| 0,685 | 0,705 | 07727 | 0,748 | 07770 | 0,792 | 0,815 | 0,837 
210 || 0,697|0,719| 0,741 | 0,763 | 0,786 | 0,808 | 0,832 | 0,855 | 0,879 
220 || 07730 | 01753 | 0.776 | 0/799 | 0,823 | 0/847 | 07871 | 0.896 | 0,921 
230 || 07764 |-07787 | 0,811 | 0,836 | 07860 | 0,885 | 05911 | 0,937 | 0,963 
240 || 07797|0,821|0/846 | 0,872 | 0,898 | 05924 | 0,951 | 0,978 | 1,005 
250 || 0,330 | 07856 | 07882 | 0,908 | 0,935 | 0.962 | 0/990 | 1,018 | 1,047 


2.60 || 0,863 | 0,390 |-0,917 | 0,945 | 0,973 | 1,001. 1,030 | 1,059 | 1,089 
270 | 0,396 | 07924| 0,952 | 0,981 | 1010 | 1,039 | 1,069 | 1,100 | 1,130 

988 | 17017 | 17047 | 1078 | 1,109 | 1,140 | 1,172 
290 || 0,963 | 0.924 | 17023 | 1°054 | 1,085 | 1116 | 10149 | 1,181 | 1,214 
8,00 || 0,996 | 1,027 | 1,058 | 17090 | 1,122 | 1,155 | 1,188 | 1,222 | 1,256 
8.10 ||1,029 | 1,061|1,093 | 1,126 | 1,160 | 1,193 | 1,228 |1,263 | 1,298 


8/20 || 1/062| 1,096 
8780. || 1095| 1,129 
3740 ||17129|1/164 
350 ||1162|1/198 


8.60. {11,195 | 1,232 
370 ||1.228| 1,266 
3/80 | 17261 | 1,301 
8/90 || 17295 | 17335 
4,00 || 17328 | 17369 


4,10 ||1,261| 1,403 


,129 | 1,163 | 1,197 | 1,232 | 1,267 | 1303 | 1,340 
i 17199 | 17234 | 1,270 | 1,307 | 1/344 | 1,382 
‘199 | 1,235 | 1.272 | 1/309 | 1,347 | 1,385 | 1,424 
234 | 17272 | 1,309 | 1,347 | 15386 | 1,426 | 1,465 


270.| 1,308 | 1,347 | 1,336 | 1,426 | 1,466 | 1,507 
305 | 17344 | 1,384 | 10424 | 1465 | 1,507 | 1,549 
340 | 1/381.| 17421. | 1463 | 1/505 | 1,548 | 1,591 
7876 | 17417 | 17459 | 1501 | 1)545 | 1,589 |.1,633 


e) 
® 
(ae 


446 | 1,490 | 1,534 | 1,578 | 1,624 | 1,670 |.1,717 
‘481 | 17526 | 19571 | 15617 | 1,664 | 1,711 | 1,759 
17 | 17562 | 1,609 | 1,655 | 1,703 | 1,751 | 1,800 
52 | 1599 | 1/646 | 1694 | 1,743 | 1,792 |.1,842 
87 | 1/635 | 1683 | 1,732 | 1,782 | 1,833 |.1,884 


4920 || 17394 | 17437 
4,30 |{1/428| 1,472 
440 ||1:461| 1,506 
4.50. || 1,494| 1,540 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

280 || 0/929| 0,958 | 0) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


,411 | 1,453 | 1,496 | 1,540.| 1,584 | 1,629.|.1,675 0° 
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DOC IOMTOOIO, DONO 


66 


1,574 
17609 
1,643 
1,677 
1711 


1,746 
1,780 
LS14 
1/848 
1/882 


1,917 
1,951 


67 


.|me.de.|me.de. 


1,622 
1658 
1,693 
1,728 
1/764 


1,799 
17834 
1,869 
1,905 
1,940 


1,975 
2010 
2046 
2081 


68 
mc.dc. 


1,671 
1,708 
1.744 
1780 
1817 


1,853 
1,889 
1,926 
1,962 
1,998 


2,035 
2071 
2107 
2144 
2,130 


2,216 
2253 
2,289 
2,325 
2.362 


2,398 
2.433 
2471 
2.507 
2543 


2,530 
2.616 
2,652 
2.689 
2.725 


2,761 
2,798 


‘1 


.|mc.de.|mc.dc. 


1,771 
1,809 
1,848 
1,886 
1,925 


1,963 
2.002 
2.040 
2,079 
2117 


2,156 
2,194 
2233 
2,271 
2,310 


2,348 
2.387 
2425 
2464 
2.502 


2,541 
2,579 
2618 
2,656 
2,695 

,733 
2772 
2,810 


| 2.849 


2,387 


2,926 
2.964 
3,003 
3,041 
35080 


3,118 
3,157 
3,195 
3.234 
3,272 


3,311 


| 3,349 


3388 
3426 


3,165 | 


1,822 
1,862 
1,901 
1,941 
1/980 


2,020 
2060 
2099 
2,139 
2,178 


2,218 
2,258 
2,297 
2337 
2376 


2,416 
2,456 
2495 
2.535 
2,575 
2,614 
2,654 
2,693 
2,733 
2773 


2,812 
2,852 
2.891 
2931 
2971 


3,010 
3,050 
3,059 
3,129 
3/169 


3,208 
3,248 
3,287 
3,327 
3,367 


3,406 
3446 
3,485 
3,525 
3,565 


2,607 
2,648 


2,688 
2,729 
27770 
2,810 
2,851 


2,892 
2,933 
2,973 
3,014 
3,055 


3,096 
3,136 
3177 
3,218 
3,259 


3,299 
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0,10 
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0.50 
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6219.101910 
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o 


90990900 
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. 
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74 
mce.de. 


0,013 
07086 


15 


me.dc. 


DIAMETRO IN CENTIMETRI 


76 
me.de 


RUI 


.|me.dc. 


18 


mce.dc. 


0,044 
0,088 
0,133 
0,177 
0,221 


0,265 
0309 
0,354 
0,398 
0442 


0,486 
0.530 
0,575 
0,619 
0663 


0,707 
0,751 
0,796 
0,849 
0,884 


0,928 
0,972 
1,017 
17061 
17105 


1,149 
17193 
1,237 
17282 
1,326 


1,370 
1,414 
1,458 
1,503 
1,547 


1,591 
1,635 
1,679 
1,724 
11768 


1,812 
1,856 
17900 
17945 
1,989 


0,635 
0,681 


0,726 
0,771 
0,817 
0,862 
0,908 


0,953 
0,998 
1,044 
1,089 
1,135 


1,180 
1,225 
1,271 
17316 
1/361 


1,307 
1,352 
1,398 
1,543 
1,588 


1,637 
1,679 
1,825 
1,770 
1,815 


1,861 


1,906 
1/951 
1,997 
2,042 


0,047 
0,093 


0,048 


79 


me.de.|me.de.me.dce. 


0,049 
0,098 
0,147 
0,196 
0,245 


0,294 
0,343 
0,392 
0,441 
0,490 


0,539 
0,588 
0637 
0,687 
0736 


0,785 
0834 
07883 
0,932 
0,981 


1,030 
17079 
17128 
1,177 
1/226 


1,275 
1,324 
17373 
17422 
1471 


1,520 
1,569 
1.618 
1)667 
1,716 


1,765 
1,814 


SÙ 


S1 


0,052 
07103 
0,155 
0,206 
0,258 


0,309 
0,361 
0412 
0464 
0/515 


0,567 
0,619 
0,670 
0,722 
0,773 


0,825 
0,876 
0928 
0.979 
17031 


1,083 
1,134 
17186 
1)237 
1,289 


1,340 
1,392 
1,443 
1)495 
1,547 


1,598 
1,650 
1/701 
1°753 
17804 


1,856 
1,907 
1,959 
2.010 
2,062 


2,114 
2,165 
2,217 
2268 
2,320 


82 
mce.dc. 


0,053 
0,106 
0,158 
0,211 
0,264 


0,317 
0,370 
0,423 
07475 
0528 


0,581 
01634 
0,687 
0,740 
0.792 


0,845 


eta o 


Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 
in metri 

e 74 75 16 % 78 79 SU) 
centim 


me.de.|mc.de.|me.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mce.dc. 


4,60. || 1,979 | 2,033 | 2,088 | 2,143 | 2,199 | 2,256 | 2,313 
4,70 || 2,022 | 2,077 |2133|2,189|2,247|2,305 | 2,363 
4,80 || 2,065 | 2,121 | 2,178 | 21236 | 2,295 | 2,354 | 25414 
4,90 || 2,103 | 2,166 | 2,224 | 2,283 | 2,343 | 2,403 | 2,464 
5,00 || 2,151 |2,210| 2,269 | 2,329 |2,390 | 2,452 | 2,514 


- 


5,40. || 27323 | 2,387 | 27451 | 27516 | 25581 | 2,648 | 27715 
5,50 || 2,366 | 2,431 | 27496 | 2.562 | 2.629 | 2,697 | 2,766 
5,60. || 2,409 | 2,475 | 2,541 | 2,609 | 2,677 | 2,746 | 2,816 
5, 2,452 | 2,519 | 21587 | 2,655 | 2,725 | 2,795 | 2,886 
5, 2,495 | 2,563 | 2,632 | 2.702 | 2,773 | 2,844 | 2,917 
5, 2,539 | 2,608 | 21678 | 2,749 | 2820 | 2,893 | 2,967 
6, 2.582 | 2,652 | 2723 | 21795 8 | 2,842 | 3,017 


2 
2 
2,625 | 2,696 | 2,768 | 2,842 | 2 
2,663 | 2,740 | 2,814 | 2888 | 2 
2,711 | 2,784! 27859 | 27985 [3 
3 

3 

3 

3 

3 


+ 
- 


6 | 2,991 | 3,067 
4 | 3,040 | 3.118 


- 


oto 00 
Du Do 


s 


12 | 35089 | 37168 


> 


2,154 | 2,829 | 2,904 | 2,981 
2,797 | 2,873 | 2,950 | 3,028 


2,840 | 2,917 | 2,995 | 3,0 55 | 3,236 | 3,319 
2,883 | 2,961 | 3,041 | 3712 03 | 3,285 | 3.369 
2,926 | 3,005 | 3,086 | 3,168 | 3,251 | 3,334 | 3,419 
2,969 | 3,050 | 3,131 | 3/214 | 3,298 | 3,384 | 37470 
‘3,012 | 3,094 | 3,177 | 3,261 | 3,346 | 3,423 | 3,520 


3,055 | 3,138 | 3,222 | 3,308 | 3,394 | 3,482 | 3,570 
3,098 | 3,182 | 3,268 | 3,354 | 37442 | 3,531 | 3/621 
3.141 | 3,226 | 3,313 | 3,401 | 37490 | 3,580 | 37671 
3,184 | 3,271 | 3,358 | 3,447 | 3,537 | 3,629 | 3721 
3,227 | 3,315 | 3,404 | 3,494 | 31585 | 3,678 | 31771 


3,270 | 3,359 | 3,449 | 3,540 | 3,693 | 3,727 | 3,822 
3,313 | 3,403 | 3,494 | 37587 | 3/681 | 3,776 | 3,872 
3,356 | 3,447 | 37540 | 3634 | 37729 | 3,825 | 3.922 
3,399 | 3,492 | 37585 | 3680 | 37766 | 3,874 | 37973 
3,442 | 3,536 | 3631 | 3,727 | 3,824 | 3,923 | 4/023 
3,483 | 3,580 | 3,676 


3 
3,528 | 3,624 | 3721 |3 
3,571 | 3,668 | 3,767 |3 
3 
3 


0 

059 | 3,138 | 37218 
,107 | 3,187 | 3269 
1 
2 


» 
- 


vw 


O) 


APAOADAA 
85533 3855 3853 


- 


w 


NODO D 


338533 23855 83535 Séés5 


"773 | 3,872 | 3,972 | 4,073 
,820 | 3,920 | 4,021 | 4,123 
867 | 3°968 | 4/070 | 47174 


» 


3,614 | 3,712 | 37812 | 3,913 | 40015 | 47119 | 47224 
3,657 | 3,757 | 3858 | 3/960 | 47063 | 47168 | 4274 


3,700 | 3,801 | 3,903 | 4,006 | 4,111 | 4,217 | 4,325 
3,744 | 3,845 | 3948 | 4,053 | 4159 | 41266 | 47375 
3,786 | 3,889 | 3,994 | 4/099 | 47207 | 47315 | 47425 
3,829 | 3,933 | 4,039 | 47146 | 47254 | 47364 | 4.475 
3,872 | 3,978 | 4,084 | 4,193 | 4,302 | 45413 | 45526 


va 


SL 


> 


DIADDD DDPPRPD Dotate] s1sIs1elal 


- 


Ca 


0 
0 
1 
1 
2 
5,10 || 2,194 | 2,254 | 2,315 | 2,376 | 2,438 | 2,501 | 2,562 
5,20 || 2,237 | 2,298 | 21360 | 2,422 | 2/486 | 2,555 | 2/615 
5,30 || 2.280 2,342 2.405 | 2,469 | 2,534 | 2,599 | 2,665 
2A 
2,4 
25 
25 


n a 


Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 
in metri 

e 53 S4 S5 86 S7 SS S9 90 91 
centim. 


me.de.Ime.de.imc.de.|me.dc.|mc.dc.|me.de.|me.dc.|mc.dc.{me.de. 


0,10 || 0,054 | 0,053 | 0,057 | 0,058 | 0,059 | 0,061 | 0,062 | 0.064 | 0,065 
0,20 | 0.108 | 0,111 | 0,114 | 0,116 | 0,119 | 0,122 | 0,124 | 0,127 | 0,130 
0.30 || 0.162 | 0,166 | 0,170 | 0.174 | 0,178 | 0.183 | 0/187 | 00191 | 0/195 
0,40 |[0.217 | 0,222 | 0,227 | 0,232 | 0.238. | 0.243 | 0,249 | 0,255 | 0,260 
0,50 || 0,271 |0,277 | 0,284 | 0,291 | 0,297 | 0,304 | 0311 | 0,318 | 0,325 


. 0,60 || 0,325 | 0.333 | 0,341 | 0,349 | 0,357 | 0,365.|-0,373 | 0,382 | 0,390 
0,70 |{0,379 | 0,338 | 0,397 | 0,407 | 0,416 | 0,426 | 0,436 | 0,445 | 0,455 
0,80 || 0,423 | 0,444 | 0,454 | 0,465 | 0,476 | 07487 | 0,498 | 0,509 | 0,521 
0,90 || 0.477 | 0,499 | 0,511 | 0,523 | 0,535 | 0.548 | 0.560.| 0,573 | 0,586 
1,00 | 0,541 | 0,554 | 0,568 | 0,581 | 0,595 | 0,603 | 0,622 | 0,636 | 0.651 
1,10 || 0,595 | 0,610 | 0,624 | 0,639 | 0,654 | 0,669 | 0.685 | 0,700 | 0,716 
655 | 0.681 | 0,697 | 0,714 | 0,730 |:0.747 | 0,764 | 0,784 
721 |. 0,738 0,772 | 0,791 | 0,809 | 0,827 | 0,846 
7 0 
8 0 


pe) 
ai 
(D]: 
(DÌ 


0 

0 
1,49 ||0.758 | 0.776.| 0,795 | 0,814 | 0,833 | 0,852 | 0.871 | 0,891 | 0J911 
1,59 || 0,812 | 0,832 | 0,852 | 0,872 | 0,892 | 0.913 | 0.934 | 0,955 | 0,976 
1,60 || 0,866 | 0,887 | 0,908 | 0,930 | 0,952 | 0,974 | 0,996 | 1,018 | 1,041 
1,70 | 0,920 | 0,942 | 0,965 | 0,988 | 1,011 | 1.034 | 1,058 | 1,082 | 1106 
1,80 || 0,974! 0,998 | 1.022! 1,046 | 1,070 | 1095 | 1,120 | 1,146 | 1,171 
1.90 || 1.028 | 1,053 | 1,079 | 1,104 | 1,130.| 1.156 | 1,182 | 1,209 | 1,236 
2.00 |{1,083 | 1,109 | 1,135 | 1,162 | 1,189 | 1217 | 1,245 | 1,273 | 15301 
2.10 .| 1,137 | 1,164 | 1,192 | 1,220 | 1,249 | 1,273 | 1,307 | 1,336 | 1,366 
2.20. || 1,191 | 1.220 | 1,249 | 1.278 | 1,308 | 17339 | 1369 | 1,400 | 1434 
230 || 1,245 | 1,275 | 1,306 | 1,337 | 1,368 | 17399 | 17431 | 1,464 | 1,496 
240 |1,299| 1.381 | 1,362 | 1395 | 1,427 | 1/460.| 1,494 | 1,527 | 1,562 
2.50 |{1,353 | 13861 17419 | 1,453 | 1,487 | 15211 1556 | 1,591 | 1,627 
2.60 || 1,407 | 1,441 | 1,476. 1,511 | 1,546 | 1,582 | 1,618 | 1,655 | 1,692 
270 || 1.461 | 1,497 | 1.533 | 1569 | 1.606 | 1643 | 1680 | 1,718 | 11757 
2.80 || 1516 | 1552 | 1/589 | 1/627 | 1,665 | 17704 | 17743 | 1,782. | 1822 
2.90 |{ 1.570 | 1608 | 1/646 | 1,685 | 1,725 | 10765 | 1805 | 1,846 | 1,887 
3,00 || 1.624 | 1,663 | 17703 | 17743 | 1,784 | 15825 |.1/867 |-1,909.] 1,952 
3.10 .|1,678.| 1,719 | 1,760 |.1,801 | 1,844 | 1,886 | 1,929 | 1,973 | 2,015 
3,20 || 1,732 | 1,774 | 1,817 | 1,860 | 1,903.| 1,947 | 17992 | 2.037 | 2,082 
3,30 || 1,736 | 1,830 | 1,873 | 1.918 | 1,963 | 2.008 |.2°054 | 2,100 | 2,147 


3,40 || 1,840 | 1885 | 1,930 | 1,976 | 2.022 | 2,069 | 2.116.| 2,164 | 2,212 
3.50 |[ 1:894 | 1,940 | 1,987 | 2,034 | 2,081 | 2,130 | 2/178 | 2,227 | 2,277 


3,60. || 1,949 | 1,996 | 2,044 | 2,091 | 2,141 | 2,190 | 2,241 | 2,291 | 2,342 
3,70 | 2.003 | 2,051 | 2,100 | 2150 | 2.200 | 2251 | 27303 | 2,355 | 2407 
3.80 || 2.057 | 2107 | 2.157 | 2,208 | 2.260 | 2.312 | 27365 | 2,418 | 21472 
3,90 || 2.111 | 2,162 | 2,214 | 2,266 | 2,319 | 2.373 | 21427 | 2,482 | 2,538 
4,00 || 2,165 | 2,218 | 2271 | 2,324.| 2,370 | 21434 2,546 | 2,603 


2,489 
4,10 || 2,229 | 2,273 | 2,327 | 2,383 | 2,438 | 2.495 | 2,552 | 2,609 | 2,668 
4,20 || 2273 | 2,328 | 25384 | 2,441 | 2,498 | 21556 | 2°614 | 2,673 | 2733 
4,39 || 2,327 | 2,384 | 2,441 | 2,499 | 2,557 | 2616 | 21676 | 2,737 | 2,798 
4,40 || 2.382 | 2,439 | 2498 | 2,557 | 2,617 | 2,677 | 20738 |.2,300 | 2,863 — 
4,50 || 2,436 | 2,495 | 2,555 | 2,615 | 2,676 | 27738 | 25801 | 2,864 | 2,928, 
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Lungh. | 
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4,60 
4,70 


su 
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$85 38 
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Re SI lip 
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33 3esb5 S8233 25385 38235 & 
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me.dc. 


2,490 
2544 
2,598 
2,652 
27706 


2,761 
2,815 
2,369 
27923 
2977 


3,031 
3085 
3,139 
37194 
3,248 


3,302 
3,356 
3,410 
3,464 
3,518 


3,572 
3,627 
3.681 
3,735 
31789 


3,843 
3,897 
3,951 
4,005 
4,060 


4,114 
4,168 
4,222 
4,276 


| 4.30 


4,384 
4438 
4,493 
4,547 
4,601 


4,655 
4,709 
4768 
4,817 


4,871 


84 


me.de.|mc.de.Ime.dc. 


2,550 
2.606 
2.661 
2717 
2,772 


2,827 
21883 
2.938 
2,994 
37049 


DIAMETRO IN CENTIMETRI 


sò 


2,611 
2,668 
2,725 
2782 
2,838 


2,895 
2,952 
3,009 
31065 
3,122 


3,179 
3,236 
3,293 
3,349 
3,406 


3,463 
3,520 
3,576 
3633 
3,690 


3747 
3,803 
3,860 
3,917 
3,974 


4,031 
4,087 
4,144 
4,201 
4,258 


4,314 
4,371 
4,428 
4,485 
4,541 


4,598 
4,655 
4.712 
47768 
4,825 


4,882 
4,939 
4,996 
5,052 
5,109 


86 


87 


me.de. 


88 


2,673 
2731 
27789 
2847 
2906 


2,964 
3.022 
3,080 
3,138 
37196 


2,736 
21795 
2,855 
2,914 
2974 


3,033 
3/002 
3,152 
3211 
3271 


3,330 
37390 
3449 
3,509 
31568 


3,628 
3/687 
3747 
3.806 
3,866 


3,925 
3,985 
4,044 
4,103 
4,163 
4,222 
4,282 
4,341 
4,401 
4,460 


4,520 
4,579 
41639 
4,698 
4,758 


4,817 
4,877 
4,936 
4,996 
5,055 


5,114 
5.174 


5,233 


5,293 


5.352 


2,799 
2.860 
2,921 
2,981 
3,042 


3,103 
3,164 
3,225 
3,286 
3,347 


3,407 
3,468 
3,529 
3,590 
3,651 
3,712 
3,772 
3,833 
3,894 
3,955 


4,016 
4,077 
4,137 
4,198 
4,259 


4,320 
4,381 
4,442 
4,503 
4563 


4,624 
4,685 
4,746 
4,807 
4,868 


4,928 
47989 
5,050 
5,111 
5,172 


5,233 
5,204 
5,354 
5.415 


5,476 


s9 


me.dc.|mc.dc.|mc.dc. 


2,863 
2925 
2,987 


4,045 


4,108 
4,170 
4,232 
4,294 
4,357 


4,419 
4.481 
4,543 
4,605 
4,668 


4,730 
4,792 
4,954 
4,917 
4,979 


5,041 


90 


2.928 
2,991 
3,055 
3,118 
3,182 


3,246 
3,309 
3.373 
3,437 
9.500 


3,564 
3,628 
3,691 | 
3,755 


3,819 


3,882 | 
3,946 
4,009 | 
4,073 
4,137 | 


4,200 | 
4,264 | 
4,328 | 
4391 
4,455 | 


4,519 | 
4,582 | 
4,646 
4,710 | 
4,773 | 


4,837 
4,900 
4,964 
5,028 
5,091 


5,155 
5,219 
5.282 
5,346 
5,410 


| 
5,473 


5,537 
5,601 
5.664 
5,728 


91 
mc.dc. 


2,093 
3,058 
3,123 
3,188 
3,253 


3,315 
3,383 
3,448 
3,514 
3,579 


3,644 
3,709 
3,774 
3,839 
3,904 


3,969 
4,034 
4,098 
4,164 
4,229 


4,294 
4.259 
4,424 
4,489 
4,555 


4,620 
4,685 
4,750 
4,815 
4,880 


4,945 
5,010 


5,856 


9 


Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 


in metri 
e 92 93 |. 94 95 96 97 98 99 
centim. | me.de. me.de.ime.dc.'me.dc.'me.dc.me.dc.|me.dc.|me.dc. 


Pla) 


S2223 Oi CIV DOD x 
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T9 bud pal nl i pi i id OSSO 
esco Sso._ ceo DLL 
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(0e) 
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d0 
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(SO) 
° 
00 
Ul 
i 
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400 || 2,660 | 2,718 | 2,777 | 2,826 | 2,896 | 2.957 | 3,018 | 3,080 
4,10 || 2,727 | 2,786 | 2,846 | 2,907 | 2,969 | 3,031 | 3,094 | 3,157 
420 || 2,793 | 2,854 | 2,916 | 2,978 | 3,041 | 3,105 | 3,169 | 3,224 
430 || 2,860 | 2,922 | 2,985 | 3.049 | 3,114 | 3,179 | 3,242 | 3,811 
440 || 2,926 | 2,990 | 3,055 | 3.120 | 3,186 | 3,253 | 3,320 | 3,388 
4,50 || 2,993 | 3.058 | 3,124 | 3.191 | 3/259 | 3327 | 3,396 | 3,465 


PSA. 1) MS 


Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 
i in I, 0° 
e 9 93 9% 95 96 97 95 99 100 


centim. 
me.de.|me.de.|me.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.de. 


4,60 || 3,059 | 3,126 | 3,194 | 3,262 | 3,331 | 3,401 | 3,471 | 3,542 | 3,614 
4,70 || 3,126 | 3,194 | 3,263 | 3,333 | 3,403 | 3,475 | 3547 | 3:619 | 31693 
4,80. || 3,192 | 3,262 | 3,332 | 3/404 | 3,476 | 3,549 | 3622 | 3,696 | 31771 
4.90. || 3,259 | 37330 | 3402 | 3,475 | 3,548 | 31622 | 3698 | 37773 | 37850 
5,00 || 3,325 | 3.398 | 3/471 | 3,546 | 3,621 | 3,696 | 3,773 | 3,850 | 3.929 
5,10 || 3,392 | 3,466 | 3,541 | 3,616 | 3,693 | 3,770 | 3,848 | 3,927 | 4,007 
5,20 | 3,458 | 31534 | 31610 | 3,687 | 3,765 | 3.884 | 3/924 | 4004 | 4086 
5,80. || 3.525 | 37602 | 3/60 | 3,758 | 3,838 | 3.918 | 37999 | 4°0S1 | 47164 
5,40. || 3.591 | 3.670 | 3,749 | 3,829 | 3,910 | 3.992 | 41075 | 41158 | 47243 
5,50 || 3,653 | 3,738 | 3,818 | 3,900 | 3,983 | 4,066 | 4,150 | 4,235 | 41321 
5,60. || 3,724 | 3,806 | 3,888 | 3,971.| 4,055 | 4,140 | 4,226 | 4,312 | 4,400 
5,70. || 3,791 | 3,874 | 3,957 | 4.042 | 4,127 | 4,214 | 4,301 | 4,389 | 4,479 
5,80. || 3,857 | 3.941 | 4.027 | 4,113 | 4,200 | 4,288 | 4,377 | 4,466 | 4557 
5,90] 3924 | 41009 | 4,096 | 4,184 | 4.272 | 4,362 | 4,452 | 4543 | 47636 
6,00. || 3,990 | 4977 | 4,166 | 4,255 | 4,345 | 4,436 | 4,528 | 4,620 | 4714 
6,10 || 4,057 | 4,145.| 4,235 | 4,326 | 4,417 | 4,510 | 4,603 | 4,697 | 4,793 
6,20 || 4,123 | 47213 | 41304 | 4,396 | 4,489 | 4584 | 4,679 | 4,774 | 40871 
6,30 || 4,190. | 4.281 | 4374 | 4,467 | 4,562 | 4,657 | 4,754 | 41851 | 4/950 
6,40 || 4.256 | 4.349 | 4,443 | 4538 | 4,634 | 47731 | 4.829 | 4928 | 5029 
6,50 || 4,323 | 4417! 4,513 | 4,609! 4,707 | 4,805! 4,905 | 5,006 | 5,107 
6,60 || 4.389 | 4.485 | 4,582 | 4,680 | 4,779 | 4,879 | 4,980 | 5,083 | 5,186 
6,70. || 4,456 | 4553 | 4.652 | 47751 | 4,852 | 4,953 | 5,056 | 5,160 | 5,264 
6,50. || 4,522 | 4621 | 4.721] 4,822 | 4,924 | 5,027 | 5.131 | 5,237 | 5,343 
6,90 || 4589 | 47689 | 47790 | 4,893 | 4,996 | 5,101 | 5,207 | 5,314 | 5421 
7,00 || 4,655 | 47757 | 4,860 | 4,964 | 5,069 | 5.175 | 5,282 | 5,391 | 5,500 
7,10 || 4,722 | 4,825 | 4,929 | 5,035 | 5,141 | 5,249 | 5,358 | 5,468 | 5,579 
7,20. || 41788 | 47893 | 47999 | 5,106 | 5.214 | 5,323 | 5,433 | 5545 | 5,657 
7,380. || 41855 | 47961 | 5.068 | 5,176 | 5,286 | 5,397 | 5,509 | 5622 | 5736 
7,40. || 4,921 | 5,029 | 5137 | 5,247 | 5,358 | 5471 | 5,584 | 5,699 | 5,814 
7,50 || 4,988 | 5,097 | 5,207 | 5,318 | 5,431 | 5,545 | 5,659 | 5,776 | 5,893 
7,60. || 5,054 | 5,165 | 5,276 | 5,389 | 5,503 | 5,619 [5,735 [5,853 | 5,071 
7,70 ||5,121 | 5,233 | 5/346 | 5,460 | 5,576 | 5,692 | 5,810 | 5,930 | 6,059 
7,80. ||5,187 | 5.301 | 5415 | 5,531 | 5,648 | 5,766 | 5,886 | 6,007 | 6,129 
7,90 || 5,254 | 5,369 | 5.485 | 5,602 | 5.720 | 5.840 | 5.961 | 6,084 | 6,207 
8,00. || 5,320 | 5,437 | 5.554 | 5,673 | 5,793 | 5,914 | 6,037 | 6,161 | 6,286 
8,10 ||5,387 | 5,504 .| 5,623 | 5,744 | 5,865 | 5,988 | 6,112 | 6,238 | 6,364 
8,20 || 5,453 | 5,572 | 5,693 | 5,815 | 5,988 | 6,062 | 6,188 | 6,315 | 6,443 
8,80 || 5,520 | 5,640 | 5.762 | 5,886 | 6,010 | 6,136 | 6,263 | 6.392 | 6,521 
8,40. ||5,586 | 5.708 | 5.832 | 5.956 | 6,083 | 6,210 | 6,339 | 6,469 ! 6,60) 
8,50. || 5.653 | 5.776 | 5,901 | 6,027 | 6,155 | 6,294 | 6.414 | 6,546 | 6,679 
8,60 || 5,719 | 5,844| 5,971 | 6,098 | 6,227 | 6,358 | 6,490 | 6,623 | 6,757 
8,70 ||5.786 | 5.912 | 6,040 | 6,169 | 6,300 | 6,432 | 6,565 | 6700 | 6,836 
8.80 |[5,852 | 5.980 | 6,109 | 6,040 | 6,372 | 6,506 | 6,640 | 6777 | 6,914 
8,90 [17,919 | 6,048 | 6,179 | 6,311 | 6,445 | 6,580 | 6,716 | 6,854 | 61993 
9,00 || 5,985 | 6.116 | 6,248 | 6.382 | 6,517 | 6,653 | 6,791 | 6,931 | 7,071 
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1,90 


101 


me.de. 


102 


me.de. 


=_= 43 _ 


DIAMETRO IN CENTIMETRI . 


108 


me.de. 


104 


me.de. 


105 


me.dc, 


106 


mc.de. 


0,080 
0,160 
0,240 
0,321 
0,400 


0,480 
0.561 
0,640 
0,720 
0,800 


0,880 
0,960 
1,040 
1,120 
1,200 


1,280 
1,360 
1,440 
1,520 
1/601 


1,680 
1,760 
1.840 
1,920 
2,000 


2,080 
2,160 
2,240 
2,320 
2,400 


2.480 
2,560 
2,640 
2,720 
2,890 


2,880 
2.960 
3.040 
3,120 
3,200 


3,280 
3,360 
3,440 
3,520 
3,600 


0,082 
0,163 
0,245 
0,326 
0,408 


0,489 
0,571 
0,653 
0,734 
0,816 


2,937 
3,019 
3,101 
3.182 
3,264 


3,345 
3427 
3.509 
3,590 
3,672 


0,083 
0,166 
0,249 
0,333 
0,416 


0,499 
0,582 
0,666 
0,749 
0,832 


0,915 
0,998 
1,082 
1,165 
1/248 


1,331 
1,414 
1,498 
1,581 
1.664 


1,747 
1.830 
1,913 
1,997 
2,080 


2.163 
2,246 
2,329 
2,413 
2.496 


2,579 
2,662 
2,745 
2,829 
2,912 


2,995 
9,078 
3,161 
3,245 
3,328 


3,411 
3,494 
3.577 
3,661 
3744 


0,085 
0,170 
0.255 
0,339 
0,424 


0,509 
0,594 
0,679 
0,764 
0,849 


0,934 
1,019 
1,104 
1,188 
1,273 


1,358 


14431, 


1528 
1,613 
1,698 


1,783 
1,868 
1,953 
2,037 
2,122 


2,201 
Vo 292 
2377 
2,462 
2547 


2,632 
2.717 
2,802 
2,886 
2,971 


3,056 
3,141 
3,226 
3,311 
3,396 


3,481 
3,565 
3651 
3,735 
3.820 


0,086 
0,173 
0,259 
0,346 
0,432 


0,519 
0,605 
0,692 
0,778 
0,865 


0,951 
1,038 
1,124 
1,211 
1,297 


1,334 

470 
1,557 
1,644 
1,730 


1,816 
1,903 
1,989 


2,076, 


2,162 


2,249 
2335 
2,422 
2,509 
2595 


2,681 
2.768 
2,854 
2,941 
3,027 


3,114 
3,200 
3,287 
3,373 
3,460 


3,546 
3,633 
3,719 
3,806 
3,892 


0,088 | 


0,176 
0,265 
0,353 
0,441 


0,529 
0,617 
0,705 
0,794 
0,882 


0,970 
1,058 
1,146 
1,235 
1,323 


1,411 
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Lungh. DIAMETRO IN CENTIMETRI 

in metri 
e 101 102 108 104 105 106 107 108 109 

QSEIGES me.de.|mc.dc.|mc.de.|mec.dc.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.de.|mce.dc. 
4,60 3,680 | 3,753 | 3,827 | 3,905 | 4,979 | 4,057 | 4,130 | 4,209 | 4,287 
4,70 3,760 | 3,835 | 3,910 | 3,990 | 4,065 | 4,145 | 4,220 | 4,300 | 4,380 
4,80 3,840 | 3,917 | 3,993 | 4,075 | 4,152 | 4,233 | 4,310 | 4,392 4,473 
4,901 3,920 | 3,998 | 4,077 | 4,160 | 4,238 | 4,322 | 4,400 | 4,483 4,566 
5,00 4,000 | 4,080 | 4,160 | 4,245 | 4,325 | 4,410 | 4,490 | 4,575 | 4,660 
,10 4,080 | 4,161 | 4,243 | 4,330 | 4,411 | 4,498 | 4,580 | 4,666 4,758 
20 4,160 | 4,243 | 4,326 | 4,415 | 4,498 | 4,586 | 4,669 | 4,758 | 4,846 


Di 


RIA RARA ALIA TOLI 
S5333 533 


4,040 | 4,325 | 4,409 | 4,499 | 4,584 | 4,674 | 4,759 | 4/849 | 47939 
4,320 | 4,406 | 4,493 | 4,584 | 45671 | 4,763 | 4,849 | 47941 | 57033 
4,400 | 4,488 | 4,576 | 4,670 | 4,757 | 4,856 | 4,939 | 5,032 | 5,126 


4,480 | 4,570 | 4,659 | 4,754 | 4,844 | 4,939 | 5,029 | 5,124 | 5,219 
4,560 | 4,651 | 4,742 | 47839 | 47980 | 5,027 | 57118 | 57215 | 5,312 
4,640 | 4,733 | 4,825 | 47924 | 5,017 | 5,115 | 5208 | 5/307 | 5,405 
4,720 | 4,814 | 4,909 | 5,009 | 5,103 | 5/204 | 5298 | 5,398 | 57499 
4,800 | 4,896 | 41992 | 57094 | 57190 | 5,292 | 5,388 | 5,490 | 57592 


è 0 _ + 


- 


> 


Pi 


- 


6,10 || 4,880 | 4,977 | 5,075 | 5,179 | 5,276 | 5,380 | 5,478 | 5,581 | 5,685 
6,20 | 4,960 | 5,059 | 5,158 | 5,264 | 5,363 | 5,468 | 5,567 | 5,673 | 51778 
6,30 || 5,040 | 5,141 | 5,241 | 5/348 | 5,449 | 5.556 | 5,657 | 5,764 | 5/871 
6,40. ||5,120 | 5,222 | 5,325 | 5,433 | 51536 | 5/645 | 5,747 | 5,856 | 57965 
6,50 || 5,200 | 5,304 | 5,408 | 5518 | 5,622 | 5,733 | 5,837 | 5,947 | 6058 
6,60 || 5,280 | 5,385 | 5,491 | 5,603 | 5,709 | 5,821 | 5,926 | 6,039 | 6,151 
6,70 || 5,360 | 5,467 | 5,574 | 57688 | 5,795 | 5.909 | 6.017 | 6130 | 6,244 
6,80 || 5,440 | 5,549 | 5.657 | 5,773 | 5/882 | 5,997 | 67106 | 6,222 | 6337 
6, 5,520 | 5,630 | 5741 | 5,858 | 5,968 | 6,086 | 6,196 | 6,313 | 6430 


6,174 | 67286 | 6,405 | 6,524 


5,680 | 5,794 | 5,907 | 6,028 | 6,141 | 6,262 | 6,376 | 6,496 | 6,617 

6,350 | 6,465 | 6,588 | 6.710 
5,840 | 5,957 | 6,073 | 6,197 | 6,314 | 6,438 | 6,555 | 6,679 | 6803 
5,920 | 6,038 | 6,157 | 6,282 | 6.401 | 6,527 | 6,645 | 67771 | 67897 
6,000 | 6,120 | 6,240 | 6,367 | 6,487 | 6,615 | 67730 | 6,862 | 6,980 


4 | 6,703 | 6,825 | 6,954 | 7,083 
6,160 | 6,288 | 6,406 | 6,537 | 6,660 | 62791 | 6914 | 77045 | 77176 
6,240 | 6,365 | 6,489 | 6,622 | 6,747 | 6,879 | 7,004 | 7,137 | 77269 
6,320 | 6,446 | 6,573 | 6,707 | 6,833 | 6.968 | 77094 | 77048 | 77363 
6,400 | 6,528 | 6,656 | 6,792 | 6,920 | 7056 | 7,184 | 77320 | 77456 


6,480 | 6,509 | 6,739 | 6,877 | 7,006 | 7,144 | 7,274 | 7,411 | 7,549 
7,232 | 7,363 | 77504 | 77642 
6,640 | 6,773 | 6,905 | 7,047 | 7,179 | 7,320 | 77453 | 77594 | 77735 
6,720 | 6,854 | 6,989 | 7,131 | 7,266 | 7,409 | 77543 | 77686 | 77829 
6,800 | 6,936 | 7,072 | 7,216 | 7,352 | 77497 | 7,633 | 77778 | 77822 


7,017 | 7,155 | 7,301 | 7,439 | 7,585 | 7,722 | 7,869 | 8,015 
6,960 | 7,099 | 7,238 | 7,386 | 7,525 | 77673 | 7,813 | 77960 | 87108 
7,040 | 7,181 | 7,321 | 7,471 | 7,612 | 7,761 | 7,902 | 8/052 | 8201 
7,120 | 7,262 | 7,405 | 7,556 | 7,698 | 77849 | 7,992 | 87143 | 87295 
7,200 | 7,344 | 7,488 | 7,641 | 77/785 | 77938 | 8,082 | 87235 | 87388 
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5. — LELLUOMINI, Pront. per la cub. dei legnami. 


se fe dali > 


a 
$ 


PaRrTE SECONDA 


Del Legname in tavole, panconi ecc. 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 


1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 


1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 


2,10 
2720 
2,30 
2,40 
2,50 


2,60 
270 
2,80 
2.90 
3,00 


3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 


3,60 
3,70 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Le Age 


2x11 


mce.de. 


2x12 


me.de. 


2x18 


me.de.|me.dc. 


2Xx14 


0,002 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 


0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 


0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
07005 


0,006 
0,006 
0,006 
0,006 
0,007 


0,007 
0007 
0,007 
0,008 
0,008 


0,008 
0,008 
0,008 
0,009 
0,009 


0,009 
0,009 
0,009 
0,010 
0,010 


0,010 
0,010 
0,011 
0,011 
0,011 


0,011 
0,011 
0,012 
0,012 
0,012 


0,003 
0,003 
0,008 
0,003 
0,004 


0,004 
0,004 
0,004 
0,005 
0,005 


0,005 
0,005 
0.006 
0,006 
0006 


0,006 
0,006 
0,007 
07007 
0,007 


0,007 
0,008 
0,008 
0,008 
0,008 


0,009 
0,009 
0,009 
0,009 
0,010 


0,010 
0,010 
0,010 
0,011 
0,011 


0,011 
0,011 
0,012 
0,012 
0,012 


0,012 
0.012 
0,013 
0,013 


0,013 | 0,014 | 


0,003 
0,003 
0,003 
0,004 
0,004 


0,004 
0,004 
0,005 
0,005 
0,005 


0,005 
0,005 
0,006 
0,006 
0,006 


0,007 
0,007 
0,007 
0,008 
0,008 


0,008 
0,008 
0,009 
0,009 
0,009 


0,009 
0,010 
0,010 
0,010 
0,010 


0,011 
0,011 
0,011 
0,011 
0,012 


0,012 
0,012 
0,012 
0,013 
0,013 


0,013 
0,014 
0,014 
0,014 


0,003 
0,003 
0,004 
0,004 
0,004 


0,004 
0,005 
0,005 
07005 
0,006 


0,006 
0,006 
0006 
0,007 
0,007 


0,007 
0,008 
0,008 
0,008 
0,008 


0,009 
0,009 
0,009 
0,010 
0,010 


0,010 
0,010 
0,011 
0,011 
0,011 


0,011 
0,012 
0,012 
0,012 
0,013 


0,013 
0,013 
0013 
0,014 
0,014 


0,014 
0,015 
0,015 
0,015 
0,015 


2Xx15 


2Xx16 


me.de.|mc.de 


0,003 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 


0,005 
0,005 
0,005 
0,006 
0,006 


0,006 
0,007 
0,007 
0,007 
0,007 


0,008 
0008 
0,008 
0,009 
0,009 


0,009 
0,010 
0,010 
0,010 
0,010 


0,011 
0011 
0,011 
0,012 
0,012 


0,012 
0,013 
0,013 
0,013 
0,013 


0,014 
0,014 
0,014 
0,015 
0,015 


0,016 
0,016 
0,016 
0,017 
0,017 


2Xx17 


.|mc.dc. 


2Xx18 


me.de. 


0,004 
0,004 
0,004 
07004 
0,005 


0,005 
0,005 
0,006 
0,006 
0,006 


0,007 
0,007 
07007 
0,008 
0,008 


0,008 
0,009 
0009 
0009 
0,010 


0,010 
0,010 
0,011 
05011 
0,011 


0,012 
0,012 
0,012 
0,012 
0,013 


0,013 
0,013 
0,014 
0,014 
0,014 


0,015 
0,015 
0,015 
0,016 
0,016 


0,016 
0.017 
0,017 
0,017 
0,018 


0,004 
0,004 
0,004 
0,005 
0,005 


0,005 
0,006 
0,006 
0,006 
0,007 


0,007 
0,007 
0,008 
0,008 
0,008 


0,009 
0,009 
0,010 
0,010 
0,010 


0,011 
07011 
0,011 
0012 
0,012 


0,012 
0,013 
0,013 
0013 
0,014 


0,014 
0,014 
0,015 
07015 
0,015 


0,016 
0,016 
0,016 
0,017 
0017 


0,017 
0,018 
0,018 
0,118 
0,119 


0,004 
0,004 
0,005 
0,005 
0,005 


0,006 
07006 
0,006 
0,007 
0,007 


0,008 
0,008 
0,008 
0,009 
0,009 


0,009 
07010 
0,010 
0011 
0/011 


0,011 
0,012 
0,012 
0012 
0013 


0,013 
0,013 
0.014 
0,014 
0.014 


0,015 
0,015 
0016 
0,016 
0,016 


0,017 


0,017. 


0,017 
0,018 
0,018 


0,018 
0,019 
0,019 
0,019 
0,020 


ALTEZZA E 


2x12 


.|mc.dc. 


2Xx13 


me.de. 


TO RT 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


2Xx14 


mce.de. 


2x15 


me.de. 


2x16 


me.de. 


0,014 
0015 
0015 
0,015 
0/015 


0,015 
0.015 
0015 
0,016 
0,016 


0,016 
0.016 
0,016 
0,017 
0,017 


0,017 
0,017 
0,018 
0018 
0,018 


0,018 
0018 
0,019 
07019 
0,019 


0,019 
0,020 
0,020 
0,020 


0,020 


0,021 
0,021 
0,021 
0,021 
0,022 


0,022 
0.022 
0,022 
0023 
0,023 


0,023 
0,023 
0,024 
0024 


0,015 
0015 
0,015 
0015 
0,016 


0,016 


0,025 
0,026 


0024 | 0/02 


0,016 
0,016 
0016 
0.017 
0,017 


0,017 
0,017 
0,018 
0,018 
0,018 


0,018 
0,019 
0,019 
0,019 
0,020 


0,020 
0,020 
0.020 
0,021 
0,021 


0,021 
0.022 
0022 
0022 
0.022 


0,023 
0,023 
01023 
0.024 
0,024 


0,024 
0,024 
0025 
07025 
0,025 


0,025 
0,026 
07026 
0,026 
07027 


0,027 
0,027 
0,027 
0,028 
0,028 


0,017 
0,017 
0018 
0,018 
0,018 


0,018 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 


0,020 
0,020 
0,020 
0,021 
0,021 


0,021 
0,022 
0,022 
0.022 
0,022 


0,023 
0,023 
0,023 
0,024 
07024 


0,024 
0.025 
0025 
0,025 
0,025 
0,026 
0,026 
0026 
0,027 
0,027 


0,027 
0,028 
0.028 
0,028 
0,028 


0,029 
0029 
0.029 
0,030 
0,030 


0,018 
0,018 
0,019 
07019 
0019 


0,020 
0.020 
0,020 
0,020 
0,021 


0,021 
0,021 
0,022 
0,022 
0,022 
0,023 
0,023 


1) 


Qx17: 
me.dc. 


0,019 
0019 
0,020 
0020 
0,020 


0,021 
0021 
0021 
0,022 
0,022 


0,022 
0,023 
0,023 
0,023 
0,024 


0,024 
0,024 
0,025 
0,025 
0.025 


0,026 
0026 
0,027 
0,027 
0,027 


0,028 
0,028 


0028 


0,029 
0,029 


0,029 
0,030 
0030 
0.030 
0,031 


0,031 
0,031 
0,032 
0,032 
0,032 


0,033 
0,033 
0,033 
0,034 
0,034 


2Xx1S 
me.dc. 


- 


w. 


velo 


w 


DO 


DD 
PELI IDO UO 


— 8 — 


2.80 


s_ o 


- A RA, 


- 


2A So Go Godo Coco ca cIcI Coro 


lc © 


Ot a TO DO id DONI Ott 


w è 


o 


Sona 


OT LA tà a ta La 


» 


or 
nd 


ALTEZZA E 


3Xx16 


.|me.dc. 


3Xx17 


mc.de. 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


38x18 /3x19 


me.de.|me.dec. 


dx 20 


me.de. 


38x21 


me.dc. 


0,005 
0,006 
0,007 
0,007 
0,008 


0,008 
0,009 
0,009 
0,009 
0,010 


0,010 
0,01) 
0/01) 
0,012 
0,012 


0,012 
0013 
0,013 
0.014 
0014 


0,015 
0,015 
01016 
0.016 
0017 


0,017 
0,018 
0.018 
0,019 
0,019 


0,020 
0.020 
0,021 
0,021 
0,022 


0,023 
0,023 
0,024 
0,024 
0,025 


0,025 
0,025 
0026 
0026 
01026 


0,006 
0,006 
0,007 
0,007 
0,008 


0,008 
0,009 
0,009 
0,010 
0010 


0,011 
05011 
0,012 
0,012 
0,013 


0,013 
0.014 
0,014 
0,015 
0,015 


0,016 
0,016 
0,017 
0,017 
0,018 


0,018 
0,019 
0019 
0,020 
0,020 


0,006 
0.007 
0,007 
0,008 
0,008 


0,009 
0009 
0,010 
0,010 
0,011 


0,011 
0,012 
0,012 
07013 
0,013 


0,014 
0,015 
0,015 
0,016 
0,016 


0,017 
0017 
0018 
0,018 
0,019 


0,019 
0,020 
0,021 
0,021 
0,022 


0,022 
0,023 
0,023 
0.024 
0,024 


0,025 
0,025 
0026 
0,026 
0,027 


0,028 
0,028 
0,029 
0,029 
0,030 


0,006 
0.007 
0,007 
0,008 
0/009 


0,009 
0,010 
0,010 
0,011 
0,011 


0,012 
0,013 
0,013 
0,014 
0,014 


0,015 
0,015 
0,016 
0,016 
0,017 


0,017 
0018 
0,018 
0019 
0,020 


0,021 
0,021 
0,022 
0,022 
0,023 


0,023 
0024 
0,024 
0,025 
0,025 


0,026 
0,027 
0,027 
0.028 
0028 


0,029 
0,030 
0,030 
0/031 
0,031 


0,007 
0,007 
0,008 
0,008 
0,009 


0,010 
0010 
0,011 
07011 
0,012 


0,013 
0,013 
0,014 
0,014 
0,015 


0,016 
0,016 
0,017 
0017 
07018 


0,019, 


0,019 
0,020 
0,020 
0,021 


0,022 
0,022 
0,023 
0.023 
0,024 


0,025 
0:025 
0:026 
0,026 
0,027 


0,028 
0,028 
0,029 
0,029 
0,030 


0,031 
0.031 
0,032 


0,032. 


0,033 


0,007 
0,008 
0,008 
0,009 
0,009 


0,010 
0,011 
0,011 
0,012 
0,013 


0,013 
0,014 
0,014 
0,015 
0,016 


0,016 
0,017 
0,018 
0,018 
0,019 


0,020 
0,020 
0,021 
0,021 
0,022 


0,023 
0,023 
0,024 
0,025 
0,055 


0,026 
0,026 
0,027 
0,027 
0,028 


0,029 
0,030 
0,030 
0,031 
0/031 


0,032 
0/033 
0,033 
0,034 
0,035 


ZXx22 
me.dc. 


0,007 
0,008 
0,009 
0,009 
0,010 


0,011 
0,011 
0.012 
0,013 
0013 


0,014 
0,015 
0,015 
0016 
0,016 


0,017 
0,018 
0,018 
0,019 
0,020 


0,020 
0,021 
0,022 
0,022 
0,023 


0,024 
0.024 
0,025 
0,026 
0,026 


0,027 
0,028 
0,028 
0.029 
07030 


0,030 


SITE 
aria diga SWW0I 
sceso soc 


353% 


i1aO9PO9)Dì DAONNHAìa 


8 


L9 
- 


è 


QD 1 Ot GO 
232353 (===) 


CINI 
LIS 


- 


DPDRRRN 


DARA N 


Besso s929299 
23233 5 


8Xx16 
.|mce.dc. 


0.027 
0,028 
0,028 
0,029 
0,030 


0,029 
0,030 
0,030 
0,031 
0,031 


0,032 
0,032 
0,033 
0,033 
0,034 


0,034 
0035 
0,035 
0,036 
0,036 


0,036 
0,037 
0,037 
0,038 
0,033 


0,039 
0,039 
0,040 
0,040 
0,041 


0,041 
0,012 
0,042 
0,043 
0,044 


0,044 
0,045 
0,045 
0,045 
0,046 


0,046 
0047 
0.047 
07048 
0,048 


SXIT 


me.de 


dA) iano 


Bx18 


.|mce.de. 


SXx19 
me.de. 


0,028 
0,029 
07029 
0,030 
0,030 


0,031 
0,032 
0032 
0,033 
0,033 


0,034 
0,034 
0035 
0,035 
0,036 


0,036 
07037 
0,037 
0,038 
0,038 


0,039 
07039 
01040 
0,040 
0,041 


0,041 
0,042 
0,042 
0,043 
0043 


0,044 
0,044 
0,045 
0,045 
0,046 


0,046 
0,047 
0,047 
0048 
0048 


0,049 
0,049 
0.050 
0,050 
0,051 


0,030 
0,031 
0,031 
0,032 
0,032 


0,033 
0,033 
0034 
0035 
0,035 


0,036 
0,036 
07037 
0,037 
0038 


0,038 
0,039 
0,039 
0,040 
0,040 


0,041 
0.042 
0042 
0,043 
0,043 


0,044 
0,044 
07045 
0.045 
0/046 


0,046 
0,047 
0,048 
0,048 
0,049 


0,049 
0,050 
0,050 
0,051 
0,051 


0,052 
0,052 
0,053 
0,053 
0,054 


0,032 
0,032 
0,033 
0/034 
0,034 


0,035 
0,035 
07036 
0,036 
07037 


0,038 
0,038 
0,039 
0,039 
0,040 


0,040 
0041 
0,042 
0,042 
0043 


0,043 
0.044 
0044 
0,045 
0046 


0,046 
0047 


Bx20 
me.de. 


0,034 
01034 
0,035 
0,035 
0,036 


0,037 
0,037 
0,038 
0,038 
0,039 


0,040 
0,040 
0,041 
0,041 
0,042 


0,043 
0,043 
0044 
0.044 
0045 


0,046 
07046 
0,047 
0°047 
0,048 


0,049 
0,049 
0,050 
0,050 
0,051 


0,05% 
0052 
0,053 
0053 
0,054 


0,055 
0,055 
0/056 
07056 
0,057 


0,058 
0,058 
0,059 
0,059 
0,060 


- 


BX21 
me.de. 


0,035 
0,036 
0,037 
0,037 
0,038 


0,038 
0,039 
0.040 
0,040 
0.041 


0,042 
0,042 
0,043 
0,043 
0044 


0,044 
0,045 
07045 
07046 
0,047 


0,047 
0,048 
0,049 
0,049 
0,050 


0,050 
0,051 
0,052 
0,052 
0,053 


0,054 
0054 
0,055 
0,055 
0,036 


0,057 
0057 
0,058 
0059 
0,059 


0,060 
0,061 
0,062 
0,062 
0,063 


Sx 22 


me.de. 


0,037 
07033 
0,038 
07039 
0,040 


0,040 
0,041 
0,042 
0,042 
0,043 


0,044 
0,044 
01045 
0,045 
0,046 


0,047 
0,048 
0,048 
0,049 
0,049 


0,050 
0,051 
0,051 
0,052 
0,053 


0,053 
0,054 
0,054 
0,055 
0,055 


0,056 
0057 
0,058 
0,059 
0,059 


0,060 
0,061 
0,061 
0,062 
0,063 


0,063 
0064 
0,065 
0,065 
0,066 


È ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


sX28 


mce.de. 


0,039 
0,039 
0040 
0,041 
0,041 


0,042 
0,043 
0,043 
07044 
0,045 


0,046 
0,046 
0,047 
0,048 
07048 


0,049 
0,050 
0,050 
0,051 
0052 


0,052 
0,053 
0,054 
0,055 
0055 


0,056 
0,057 
0,057 
0,058 
0/059 


0,059 
0,060 
0,061 
0,061 
0,062 


0,063 
0,063 
0,064 
0,065 
0,066 


0,066 
0,067 
0,068 
0,068 
0,069 


Ri pi 


Lungh: ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in‘ metri.|{==:<=7==T TTT: Gia 
e BX24 | BX25 | 4X16/4X17|4x18|4x19]|4x20|4x21 | 4x22 


ntim. 
sp me.de.|mce.de.|mc.dc,|me.dc.|me.de.|me.de.|me.de.|mc.dc.|mc.de. 


0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,010 
0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0010 | 0/010 | 07011 
0,009 | 0,010 | 0,008 | 0,009 | 0/009 | 0010 | 0/010 | 0/011 | 0/011 
0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0/012 | 07012 
0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0011 | 0/012 | 0,013 | 07013 


0,012 | 0,012 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,014 
0,012 | 0,013 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0/014 | 0/014 | 0/015 
0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 07014 | 07014 | 0/015 | 0/016 
0,014 | 0,014 | 0,012 | 0013 | 0,014 | 0,014 | 0015 | 07016 | 0,017 
0,014 | 0,015 | 0,013 | 0,014 | 07014 | 0,015 | 0/016 | 0/017 | 07018 


0,015 | 0,016 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0;018 | 0,018 
0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 07016 | 0,017 | 07018 | 0018 | 0,019 
0,017 | 0,017 | 0,015 | 016 | 07017 | 0,017 | 07018 | 0.019 | 0,020 
0,017 | 0,018 | 0,015 | 0,016 | 07017 | 0018 | 07019 | 0.020 
0,018 | 0,019 | 05016 | 07017 | 07018 | 0,019 | 0/020 | 0/021 


0.0 
0,0 
0.019 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,0 
0,0 
0,0 


sv 


Sd 


SELLA Cra corda 


s Se 


SoL5> € SLIL5S 
L 
© 
_ 
_ 


DO perc porn jeep dn rn dn 


u_o 


d DS SS 


> 


DONI Oli GO DI fd 


020 | 0,017 | 05018 | 0,019 | 05021 | 07022 | 0,023 
021 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 07022 | 0,024 

0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 07023 | 07024 | 07026 
0,023 | 0.024 | (0,025 | 07020 


0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,027 
0,024 | 0,026 | 0,027 | 0.028 
0,025 | 0,026 | 0,028 | 0/029 
0,026 | 0,027 | 0,029 | 0/030 
0,027 | 0,028 | 0,029 | 07031 


0,027 | 0,029/| 0,030 | 0,032 
0,028 | 0030 | 0,031 | 0,033 
0,029 | 0030 | 0,032 | 0,033 
0,030 | 07031 | 0,033 | 0,034 
0,030 | 0,032 | 0,034 | 07035 


0,031 | 0,038 | 0,084 | 0,036 
0,032 | 0,034 | 0.035 | 0,037 
31 | 05033 | 0034 | 0/036 | 0,038 
4/40 ||0,032| 0,033 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0035 | 0,037 | 0,039 
4:50 ||0,082 | 0,034 | 0,029 | 0,031 | 07032 | 0/034 | 0,086 | 0,038 | 07040 


4,60 |{ 0,033 | 0,034 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,037 |:0,039 | 0,040 
4,70 | 0,034 | 05035 | 0,030 | 0,032 | 0,034 | 0036 | 0038 | 07039 | 0/041 
4,80 | 0,935 | 0,036 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,036 | 07038 | 07040 | 0/042 
4:90 || 0,035 | 0,037 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 07037 | 0,039 | 0/041 | 0,043 
5,00 {0,036 | 0,037 | 0,032 | 0,034 | 05036 | 0,038 | 0J040 | 07042 | 0,044 


0,037 | 0,038 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,045 
0,037 | 07039 | 0,033 | 07035 | 07037 | 0/040 | 0,042 | 0/014 | 07046 
,088 | 0,040 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0/040 | 0,043 | 07045 | 07047 
0,039 | 0040 | 0,035 | 0,037 | 05039 | 0J041 | 0,043 | 07045 | 0048 
0,040 | 0/041 | 0,035 | 0,037 | 0,040 | 0,042 | 0/044 | 0/046 | 0,048 


SS 


- 
> 


SP _SoL5 SL 


> 
- 


o 


9) 
+ 


CO ho rd SVI tI 9 i 
OS 


- 
- 


Io) 
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DO TO DO DO DO 
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es 
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- 


MP af af COCO COCO CITI CO COCO COMODO NINNI 


(mi-g-e iii) 
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DO I 
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DO 
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SS 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri = s i 

e GX 24 | BXx25 | 4x16 4X17|4Xx18 4x19|4x20]4x21|4x22 
centim. 


me.de.|me.dec.|mc.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc.|me.de. 


,60 | 0,040 | 0,042 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,049 
,70 || 0,041 | 0,043 | 0,036 | 0,039 | 0/041 | 0,043 | 0,046 | 0,048 | 0,050 
,80 || 0,042 | 0,043 | 0,037 | 0,039 | 0.042 | 0,044 | 0,046 | 0,049 | 0,051 
,90 || 0,042 | 0,044 | 07038 | 0,040 | 0:042 | 0,044 | 0,047 | 0050 | 0/052 
,90 || 0,043 | 0,045 | 0,038 | 0,041 | 0/043 | 0,045 | 0,048 | 0,050 | 0,053 
,10 || 0,044 | 0,046 | 0,039 | 0,041 | 0,044 | 0,046 | 0,049 | 0,051 | 0,054 
,20 | 0,045 | 0,046 | 0,040 | 0,042 | 0,045 | 0,047 | 0,050 | 0,052 | 0,055 
,80 || 0,045 | 0,047 | 0,040 | 0,043 | 0,045 | 0,048 | 0,050 | 0,053 | 0,055 
,40 || 0046 | 0,048 | 0041 | 0,044 | 07046 | 0,049 | 0051 | 07054 | 0,056 
,50. || 0,047 | 0,049 | 0,042 | 0,044 | 0,047 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,057 
i 0,048 | 0,049 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,058 
3 0,048 | 0,050 | 0,043 | 07046 | 07048 | 0,051 | 0.054 | 0.056 | 0,059 
; 0,049 | 0,051 | 0,044 | 0,046 | 0049 | 0,052 | 0,054 | 0,057 | 0,060 
0,050 | 0,052 | 0,044 | 0047 | 0,050 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,061 
0,050 | 0,052 | 0,045 | 0,048 | 0,050 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,062 
, 0,051 | 0,058 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 0,062 
’ 


0052 | 0,054 | 0,046 | 0,049 | 0052 | 0/055 | 0,058 | 0,060 | 0,063 
0053 | 0,055 | 0,047 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,058 | 0,061 | 0,064 
0,053 | 0,055 | 0,047 | 0,050 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,062 | 0,065 
0,054 | 0,056 | 0,048 0,054 | 0057 | 0,060 | 0,063 | 0,066 


us 


Swvvua vatotioa Sena 


co°o°5 sSctos.5> Psccs>o pPssrp>o Sess>o5o Scoert>o Poesc>o S>PTL5> S-LLS5 


SLWLLILHOLO s55LLEO SMRPAMAM DIADNDD QMedeletsi1 sIsIoteleg iT1O0O9N05) aanaa aaa 


0,051 
0,055 | 0,057 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0,067 
i 0,055 | 0,058 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,059 | 0,062 | 0,065 | 0,068 
0056 | 0,058 | 0,050 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,062 | 0,066 | 0,069 

0,057 | 0,059 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0.060 | 0,063 | 0,066 | 0,070 
0,058 { 0,060 | 0,051 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0067 | 0,070 
,10 || 0,058 | 0,061 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,062 | 0,065 | 0,068 | 0,071 
‘20. -|0,059 | 0,061 | 0,052 | 0,056 | 0,059 | 0,062 | 0,066 | 0,069 | 0,072 
‘80 || 0,060 | 0,062 | 0,053 | 0,056 | 0,060 | 0,063 | 0,067 | 0,070 | 0,073 
,40  |[0/060 | 0,063 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | 0,064 | 0,067 | 0,071 | 0,074 
‘50 || 0,061 | 0,064 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,075 
,60 || 0,062 | 0,064 | 0,055 | 0,058 | 0,062 | 0,065 | 0,069 | 0,072 | 0,076 
‘70 | 0063 | 0,065 | 0,056 | 0,059 | 0,053 | 0.066 | 0,070 | 0,073 | 0,077 
‘80 || 0063 | 0,066 | 0,056 | 0060 | 0,063 | 0,067 | 0,070 | 0,074 | 0,077 
‘90 | 0,064 | 0,067 | 0,057 | 0,061 | 0,064 | 0,068 | 0,071 | 0,075 | 0,078 
‘00 || 0,065 | 0,067 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,079 
,10 || 0,066 | 0,068 | 0,058 | 0,062 | 0,066 | 0,069 | 0,073 | 0,076 | 0,080 
‘20 |{ 0/066 | 0,069 | 0,059 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0,074 | 0,077 | 0,081 
780 || 0.067 | 0,070 | 0,060 | 0,063 | 0067 | 0,071 | 0,074 | 0,078 | 0,082 
‘40. |{0/068 | 0,070| 0,060 | 0,064 | 0,068 | 0,071 | 0,075 | 0,079 | 0,083 
‘50 || 0,068 | 0,071 | 0,061 | 0,065 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,080 | 0,084 
,60 | 0,069 | 0,072 | 0,061 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,077 | 0,081 | 0,084 
‘70 ||0,070 | 0,073 | 0,062 | 0,066 |.0,070 | 0,074 | 0,078 | 0,081 | 0,085 
"80 || 0,071 |0,073| 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,074 | 0,078 | 0,082 | 0,086 
‘90. || 0,071 | 0,074 | 0063 | 0,067 | 0,071 | 0.075 | 0,079 | 0,083 | 0,087 

10,00 || 0,072 | 0,075 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 0,080 | 0,084 0,083 
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=) 
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do 
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LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


5X18 


.|mc.dc. 


0,010 
0.011 
0,012 
0,013 
0,013 


0,014 
0,015 
0,016 
07017 
0/018 


0,019 
0,020 
0,021 


5x19 
mce.de. 


0,010 
0,011 
0,012 
0,013 
0.014 


0,015 
0,016 
0,017 
0,018 
0019 


0,020 
0,021 
0,022 
0,023 
0,024 


0,025 
0,026 
0,027 
0,028 
0,028 


0,029 
0,030 
0,031 
0,032 
0,033 


0,034 
0,035 
0,036 
0,037 
0.038 


0,039 
0,040 
0,041 
0,042 
0,043 


0,044 
0,045 
0,046 
0,047 
0,047 


0,048 
0,049 
0,050 
0,051 
0,052 


5x20 
me.de. 


0,011 
0,012 
0,013 
07014 
0,015 


0,016 | 


0,017 
0,018 
0,019 
0,020 


0,021 
0,022 
0,023 
0,024 
0,025 


0,026 
0,027 
0,028 
0,029 
0,030 


0,031 
0,032 
0,033 
0,034 
0,035 


0,036 
0,037 
0,038 
0,039 
0,040 


0,041 
0,042 
0,043 
0,044 
0,045 


0,046 
0.047 
0048 
0.049 
0,050 


0,051 
0,052 
0,053 
0,054 
0,055 


oa 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 
e 4X28 | 4x 24 |4x25/5Xx16|5x17|5x18|5x19/5x20 


entim. 
cent me.de.|me.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc. 


5,60 || 0,052| 0,054 | 0,056 | 0,045 | 0,048 | 0,050 | 0,053 | 0,056 
5,70 | 0,052 | 0,055 | 0,057 | 0,046 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 07057 
5,80 || 0053 | 0,055 | 0,058 | 07046 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,058 
5,90 || 0,054 | 0,057 | 0,059 | 0,047 | 0,050 | 0,053 | 0,056 | 07059 
6,00 || 0,055 | 0,058 | 0,060 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 07060 
6,10 || 0,056 | 0,059 | 0,061 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,061 
6,20 | 0,057 | 0,060 | 0,062 | 0,050 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 07062 
6,80 {| 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,050 | 0,054 | 0.057 | 0,060 | 0,063 
6,40 || 0,059 | 0,061 | 0,064 | 0,051 | 07054 | 0058 | 0/061 | 0,064 
6,50. | 0,060 | 0,062 | 0,065 | 0,052 | 07055 | 0.058 | 0,062 | 07065 
6,60 || 0,061 | 0,063 | 0,066 | 0,053 | 0,036 | 0,059 | 0,063 | 0,066 
670 || 0,062 | 0,064 | 0,067 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | 0,064 | 0,067 
6,80 || 0,063 | 0,065 | 0,068 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,068 
6,90 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,055 | 0,059 | 0,062 | 0,066 | 0,069 
7,00 || 0,064 | 0,067 | 0,070 | 0,056 | 0,059 | 07063 | 0,066 | 0,070 
7,10 ||0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,057 | 0,060 | 0,064 | 0,067 | 0,071 
7,20. || 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,068 | 0,072 
7/80 || 0,067 | 0,070 | 0,073 | 0059 | 07062 | 0,066 | 0,069 | 0/072 
7,40 || 0,068 | 0,071 | 0,074 | 07059 | 0,063 | 0,067 | 0,070 | 07074 
7,50 || 0,069 | 0,072 | 0,075 | 0,060 | 0,064 | 0,067 | 0,071 | 0,075 
7,60 || 0,070 | 0,073 | 0,076 | 0,061 | 0,065 | 0,068 | 0,072 | 0,076 
7,70 ||0,071|0,074 | 0,077 | 0.062 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,077 
7,80 || 0,072 | 0,075 | 0,078 | 0,062 | 0.066 ! 0,070 | 0,074 | 0,078 
7:90 || 0,072 | 0,076 | 0,079 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 07075 | 0,079 
8,00 || 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 07076 | 0,080 
8,10 |{ 0,075 | 0,078 | 0,081 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,077 | 0,081 
8.20 || 0,075 | 0,079 | 0,082 | 0,066 | 0070 | 0,074 | 0,078 | 0,082 
8,80 || 0,076 | 0080 | 0,083 | 0,066 | 0,071 | 0.075 | 0,079 | 0,083 
8,40 | 0,077 | 0,081 | 0,084 | 0.067 | 0,071 | 0,076 | 0,080 | 0,084 
8,50 || 0,078 | 0,082 | 0,085 | 0,068 | 0,072 | 0,077 | 0,081 | 0,085 
8,60 || 0,079 | 0,083 | 0,086 | 0,069 | 0,073 | 0,077 | 0,082 | 0,086 
8,70 || 0,080 | 0,084 | 0,087 | 0.070 | 0,074 | 0,078 | 0,083 | 0,087 
8,80 || 0,081 | 0.084 | 0,088 | 0,070 | 0,075 | 07079 | 0,084 | 0,088 
8,90 || 0,082 | 0,085 | 0.089 | 0,071 | 0,076 | 05080 | 0,085 | 0,089 
9,00 || 0,083 | 0,086 | 0,090 | 07072 | 07076 | 0,081 | 0,085 | 0,090 
9,10 | 0.084 | 0,087 | 0,091 | 0,073 | 0,077 | 0,082 | 0,086 | 0,091 
9,20 || 0,085 | 0,088 | 0092 | 0.074 | 0,078 | 0:083 | 0,087 | 0,092 
9730 || 0/086 | 0.089 | 0.093 | 0,074 | 0,079 | 0,084 | 0,088 | 0,093 
9490 || 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,075 | 07080 | 0,085 | 0,089 | 0,094 
9,50 || 0,087 | 0,091| 0,095 | 0,076 | 0081 | 0,085 | 07090 | 0,095 
9,60 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,077 | 0,082 | 0,086 | 0,091 | 0,096 
9,70 || 0,089 | 0,093 | 0,097 | 0,078 | 0,082 | 0,087 | 0,092 | 0,097 
9,80 || 0.09) | 0,094 | 07098 | 07078 | 0,083 | 0,088 | 0093 | 0,098 
990 || 0,091 | 0,095 | 0.099 | 0,079 | 0,084 | 0,089 | 05094 | 0,099 
10,00 || 0,092 | 0,096 | 07100 | 07080 | 0,085 | 0,090 | 0,095 | 0,100 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 


1,10 
1/20 
1,30 
1,40 
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1,60 
1,70 


2,80 
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Sw I 


i 


dx22 
me.de. 


0,012 
0,013 
0,014 
0,015 
0,016 


0,018 
0,019 
0,020 
0,021 
0,022 


0,023 
0,024 
0,025 
07026 
0,027 


0,029 
0.030 
0,031 
0,032 
0,033 


0,034 
0,035 
0,036 
0,037 
0,038 


0,040 
0,041 
0,042 
0,043 
0,044 


0,045 
0,046 
0,047 
0,048 
07049 


0,051 
0,052 
0,053 
0,054 
0,055 


0,056 
0,057 
0,058 
0,059 
0,060 
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So 
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5x22 


me.de.|mc.dc. 


0,062 
0,063 
0,064 
07065 
0,066 


0,067 
0,068 
0,069 
0,070 
0,071 


0,073 
0.074 
0,075 
0,076 
0077 


0,078 
0,079 
0,080 
0,081 
0,082 


0,084 
0,085 
0,086 
0,087 
0,088 


0,089 
0,090 
0,091 
0.092 
0,093 


0,095 | 


0,096 
0,097 


0.098 
0,099 
0,100 
0,101 


0,102 
0,103 
0,104 


0,106 
0,107 
07108 
0,109 
0,110 


5x25 


0,064 
0,066 
0°067 
0,068 
0,069 


0,070 
0071 
0,072 
0,074 
0,075 


0,076 
0.077 
0,078 
0,079 
0,080 


0,082 
0,083 
0,084 
0,085 
0,086 


0,087 
0,083 
0,090 
0,091 
0,092 


0,093 
0,094 
0,095 
0,097 
0,098 


0,099 
0,100 
0,101 
0,102 
07103 


0,105 
0,106 
0,107 
0,108 
0,109 


0,110 
0,112 
07113 
0,4 
0,115 


ALTEZZA E 


DX 24 
mce.de. 


le fe 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


5x25 


me.de. 


6x16 
me.de 


6x17 


.|mc.dc. 


6x18 


me.de. 


6x19 


me.de. 


0,067 
0068 
0,070 
0,071 
0,072 


0,073 
07074 
0,076 
0,077 
0,078 


0,079 
0,080 
0,082 
0,083 
0,084 


0,085! 
0,086 
0,088 
0,089 
0,090 


0,091 
0,092 
0094 
0,095 
0,096 


0,097 
0,098 
07100 
0,101 
0,102 


0,103 
0,104 
0,106 
0,107 
0,108 


0,109 
0,110 
0112 
0,113 
O,114 


0,115 
0,116 
0118 
0,119 
0,120 


0,070 
0,071 
0,072 
0,074 
07075 


0,076 
0,077 
0,079 
0,080 
0,081 


9,082 
0,084 
0,085 
0,086 
0,087 


0,089 
0,090 
0,091 
0,092 
0,094 


0,095 
0,096 
0,097 
0,099 
07100 


0,101 
0,102 
0,104 
0,105 
0,106 


0,107 
0,108 
0,110 
0,111 
0,112 


0,114 
0,115 
0,116 
0,117 
0,119 


0,120 
0,121 
0,122 
0,124 
0,125 


0,054 
0,055 
0,056 
0,057 
0,058 


0,059 
0.060 
0,060 
0,061 
0,062 


0,063 
0,064 
0,065 
0,066 
0,067 


0,068 
0,069 
0,070 
0,071 
0,072 


0,073 
0,074 
0,075 
0,076 
0,077 


: 0,078 


0,079 
07080 
0,081 
0,082 


0,083 
0,084 
07084 
0,085 
0,086 


e) 


0,087 
07088 
0,089 
0.090 


è) 


0,091 


v) 


0,092 
0,093 
0,094 
0095 
0,096 


0,057 
0,058 
0,059 
0,060 
0,061 


0,062 
0063 
0,064 
07065 
0,066 


0,067 
0,068 
0,069 
0,070 
0,071 


0,072 
0073 
0,074 
0,075 
0,076 


0,078 
0,079 
0,080 
0.081 
0,082 


0,083 
0.084 
0,085 
0,086 
07087 


0,088 
0,089 
0,090 
07091 
0,092 


0,093 
0,094 
0095 
0,096 
0,097 


0,098 
0.099 
0,100 
07101 
0,102 


0,060 
0,062 
0,063 
0.064 
0,065 


0,066 
0,067 
0,068 
0,069 
0070 


0,071 
0,072 
0.073 
0,075 
0,076 


0,077 
0,078 
0079 
0,080 
0,081 


0,082 
0,083 
0,084 
07085 
07086 


0,087 
0,089 


0090” 


0,091 
0,092 


0,093 
0,094 
0,095 
0,096 
0,097 


0,098 
0.099 
0,100 
0,102 
0,103 


0,104 
0,105 
0,106 
0,107 
0,108 


0,064 
0,065 
0.066 
0,067 
0,068 


0,070 
0,071 
07072 
07073 
0,074 


0,075 
0,076 
07078 
0,079 
0,080 


0,081 
0,082 
0,083 
0,084 
0,085 


0,087 
0,088 
0,089 
07090 
0,091 


0,092 
0,093 
0,095 
0,096 
0,097 


0,098 
0099 
0,100 
0.101 
0,103 


0,104 
0105 
0,106 
0,107 
0,108 


0,109 
0.111 
0112 
0,113 
0,114 


Lungh. 
in metri 


e 


centim. 


1,10 
1720 
1730 
1,40 
1,50 


1,60 


Gx21 
me.de 


ALTEZZA E 


60x22 


.|\me.dc. 


6x23 


me.dc. 


— 56 —. 
LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


6x24|6x25|7x16|7x17|7x18 
me. de.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc. 


0,014 
0,015 
0,016 
0,018 
0,019 


0,020 
0,021 
0,023 
0,024 
0,025 


0,026 
0,028 
0,029 
0,030 
0,031 


0,033 
0,034 
0,035 
0,037 
0,038 


0,039 
0,040 
0,042 
0,043 
0,044 


0,045 
0,047 
0,048 
0,049 
0,050 


0,052 
0,053 
0,054 
0,055 
0,057 


0,058 
0,059 
0,060 
0,062 
0,063 


0,064 
0,066 
0,067 
0,068 
0,069 


0,015 
0,016 
0,017 
0,018 
0,020 


0,021 
0,022 
0,024 
0,025 
0,026 


0,028 
0,029 
0,030 
07032 
0,033 


0,034 
0,036 
0,037 
0,038 
0,040 


0,041 
0,042 
0,044 
0,045 
0,046 


0,048 
0.049 
0,050 
0,051 
07053 


0,054 
0055 
0,057 
0,058 
0,059 


0,061 
0,062 
0,063 
0,065 
0,066 


0,067 
0,068 
0,070 
0,071 
0,073 


0,015 
0,017 
0,018 
0,019 
0,021 


0,022 
0,023 
0,025 
07026 
0,028 


0,029 
0,030 
0,032 
0,033 
0,034 


0,036 
0,037 
0,039 
0,040 
0,041 


0,043 
0,044 
0,046 
0,047 
0,048 


0,050 
0,051 
0,052 
0,054 
0,055 


0,037 
0,058 
0,059 
0;061 
0,062 


0,063 
0,065 
0,066 
0,068 
0,069 


0,070 
0,072 
0,073 
0,075 
0,076 


0,016 | 0,016 | 0,012 | 0,013 | 0,014 
0,017 | 05018 | 0,013 | 0,014 | 0,015 
0,019 | 0,019 | 0/04 | 0,015 | 0,016 
07020 | 0,021 | 07016 | 0,017 | 0,018 
0,022 | 0,022 | 0,018 | 05018 | 0019 


0,079 | 07082 | 0/064 | 0/065 | 0,069 


TX19 
me.dc. 


0,015 
0,016 
0,017 
0,019 
0,020 


0,021 
0,023 
05024 
0,025 
0,027 


0,028 
0,029 
0,031 
0,032 
0,033 


0,035 
0,036 
0,037 
0,039 
0,040 


0,041 
0,043 
0,044 
0,045 
0,047 


0,048 
0,049 
0,051 
0052 
07053 


0,055 
0,056 
0,057 
07059 
0,060 


0,061 
0,063 
0,064 
0,065 
0,066 


0,068 
0069 
0070 — 
0,072 

0,073 


et ae 


Lungh. V ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
inege Mesia 
e 6X21|6x22|6x28|6x24|6x25|7x16|7x17|7x1S 


* |lme.de.|mc.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc, 

5,60 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,081 | 0,084 | 0,066 | 0,067 | 0,071 
5,70 0,072 | 0,075 | 0,079 | 0,082 | 0,085 | 0,067 | 0,068 | 0,072 
5,50 0,073 | 0,077 | 0,080 | 0,084 | 0,087 | 0,068 | 0,069 | 0,073 
5,90 0,074 | 0,078 | 0,081 | 0,085 | 0,088 | 0,069 | 0,070 | 0,074 
6,00 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,086 | 0,090 | 0,070 | 0,071 | 0,076 
6,10 0,077 | 0,081 | 0,084 | 0,088 | 0,091 | 0,072 | 0,073 | 0,077 
6,20 0,078 | 0,082 | 0,086 | 0,089 | 0,093 | 0,073 | 0,074 | 0,078 
6.80 || 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,091 | 0,094 | 0,074 | 0,075 | 0,079 
6,40 0,081 | 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,075 | 0,076 | 0,081 
6,50 0,082 | 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,097 | 0,076 | 0,077 | 0,082 
6,60 0,083 | 0,087 | 0,091 | 0,095 | 0,099 | 0,078 | 0,079 | 0,083 
6,70 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,100 | 0,079 | 0,080 | 0,084 
6,80 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,098 | 0,102 | 0,080 | 0,081 | 0,086 
6,90 0,087 | 0,091 | 0,095 | 0,099 | 0,103 | 0,081 | 0,082 | 0,087 
7,00 0,088 | 0,092 | 0,097 | 0,101 | 0,105 | 0,082 | 0,083 | 0,088 
7,10 0,089 | 0,094 | 0,093 | 0,102 | 0,106 | 0,083 | 0,034 | 0,089 
7,20 0,091 | 0,095 | 0,099 | 0,104 | 0,108 | 0,085 | 0,086 | 0,091 
7,30 0,092 | 0,096 | 0,101 | 0,105 | 0,109 | 0,086 | 0,087 | 0,092 
7,40 0,093 | 0,098 | 0,102 | 0,107 | 0,111 | 0,087 | 0,088 | 0,093 
7,50 0,094 | 0,099 | 0,103 | 0,108 | 0,112 | 0,088 | 0,089 | 0,094 
7,60 0,096 | 0,100 | 0,105 | 0,109 | 0,114 | 0,089 | 0,090 | 0,096 
7,70 0,097 | 0,102 | 0,106 | 0,111 | 0,115 | 0,091 | 0,092 | 0,097 
7,80 0,098 | 0,103 | 0,108 | 0,112 | 0,117 | 0,092 | 0,093 | 0,098 
7,90 0,100 | 0,104 | 0,109 | 0,114 | 0,118 | 0,093 | 0,094 | 0,100 
8,00 0,101 | 0,106 | 0,110 | 0,115 | 0,120 | 0,094 | 0,095 | 0,101 
8,10 0,102 | 0,107 | 0,112 | 0,117 | 0,121 | 0,095 | 0,096 | 0,102 
8,20 0,103 | 0,108 | 0,113 | 0,118 | 0,123 | 0,097 | 0,098 | 0,103 
8,30 0,105 | 0,110 | 0,115 | 0,120 | 0,124 | 0,098 | 0,099 | 0,105 
8,40 0,106 | 0,111.| 0,116 | 0,121 | 0,126 | 0,099 | 0,100 | 0,106 
8,50 0,107 | 0,112 | 0,117 | 0,122 | 0,127 | 0,100 | 0,101 | 0,107 
8,60 0,108 | 0,114 | 0,119 | 0,124 | 0,129 | 0,101 | 0,102 | 0,108 
8,70 0,110 | 0,115 | 0,120 | 0,125 | 0,130 | 0,103 | 0,104 | 0,110 
8,80 0,111 | 0,116 | 0,121 | 0,127 | 0,132 | 0,104 | 0,105 | 0,111 
8,90 0,112 | 0,117 | 0,123 | 0,128 | 0,133 | 0,105 | 0,106 | 0,112 
9,00 0,113 | 0,119 | 0,124 | 0,130 | 0,135 | 0,106 | 0,107 | 0,113 
9,10 0,115 | 0,120 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,107 | 0,108 | 0,115 
9,20 0,116 | 0,121 | 0,127 | 0,132 | 0,138 | 0,108 | 0,109 | 0,116 
9,30 0,117 | 0,123 | 0,128 | 0,134 | 0,139 | 0,110 | 0,111 | 0,117 
9,40 0,118 | 0,124 1 0,130 | 0,135 {0,141 | 0,111 | 0,112 | 0,118 
9,50 0,120 | 0,125 | 0,131 | 0,137 | 0,142 | 0,112 | 0,113 | 0,120 
9,60 0,121 | 0,127 | 0,132 | 0,138 | 0,144 | 0,113 | 0,114 | 0,121 
9,70 0,122 | 0,128 | 0,134 | 0,140 | 0,145 | 0,114 | 0,115 | 0,122 
9,80 0,123 | 0,129 | 0,135 | 0,141 | 0,147 | 0,116 | 0,117 | 0,123 
9,90 0,125 | 0,131 | 0,137 | 0,143 | 0,148 | 0,117 | 0,118 | 0,125 
10,00 0,126 | 0,132 | 0,138 | 0,144 | 0,150 | 0,118 | 0,119 | 0,126 


tetti, 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri te di, A 
e T1Xx20|7X21|7x22|7x23]|7x24|7x25/8Sx16|Sx17|Sx18 
centim. 


me.de.|me.de.|me.de.|mc.de.|mc.de.|me.de.|mc.de.|me.de.|mc.dc. 


1,10 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,014 | 0,015 | 0,016 
1,20 ||0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 05015 | 07016 | 0,017 
1,80 || 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,016 | 0,018 | 0019 
1,40 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0/023 | 0,024 | 0/024 | 0,018 | 0,019 | 0,020 
1,50 |0,021|0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 05019 | 0,020 | 0,022 


1,60 |{ 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,626 | 0,027 | 0,028 | 0,021 | 0,022 | 0,023 
1,70 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,027 | 0,029 | 0,030 | 0.022 | 0/023 | 07024 
1,80 | 0,025 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,023 | 0,024 | 0/026 
1,90 | 0,027 | 0,025 | 0029 | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0/024 | 0,026 | 0.027 
2,00 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 07035 | 0,026 | 0,027 | 07029 


2,10 || 0,029 | 0,031|0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 0,027 | 0,029 | 0,030 
2,20 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0035 | 0,037 | 0,038 | 0.028 | 0.030 | 07032 
2,30 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 0039 | 0,040 | 0,029 | 0,081 | 07033 
240 [0,034 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,040 | 0,042 | 0,031 | 0033 |0,035 
2,50 || 0,035 | 0,087 | 0/038 | 05040 | 0,042 | 0,044 | 0,032 | 0,034 | 0,036 


2,60 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,045" | 0,033 | 0,035 | 0,037 
2,70 |10,038 | 0,040 | 0,042 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,035 | 0037 | 0.039 
2,80. || 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0/036 | 07088 | 0,040 
2,90 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0/051 | 0,037 | 0,039 | 0,042 
8,00 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0/052 | 0,039 | 0041 | 0,043 


3,10 | 0,043 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,054 | 0,040 | 0,042 | 0,045 
3,20 |[ 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0,052 | 0,054 | 0,056 | 0,041 | 0.044 | 07046 
3,30 | 0,046 | 0,049 | 0,051 | 0.053 | 0.055 | 0,058 | 07042 | 0,045 | 0/048 
3,40. | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,055 | 0,057 | 0.059 | 07044 | 0/046 | 0,049 
3/50 || 0,049 | 0,051 | 0/054 0,059 | 0,061 | 0,045 | 07048 | 0,050 


0,056 | 0) 
8,60. | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,046 | 0,049 | 0,052 
8,70 || 0,052 | 0,054 | 0,057 | 0,060 

0,061 

0.0 


0,062 | 0,065 | 0,047 | 0,050 | 07053 
8,80 || 0,053 | 0.056 | 0059 


0,064 | 0066 | 0,049 | 0,052 | 0055 
8,90 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,068 | 0.050 | 0.053 | 0/056 
4,00. | 0,056 | 0,059 | 0,062 | 0,064 | 0,067 | 0,070 | 0,051 | 0,054 |-0/058 


4,10 |0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,052 | 0,056 | 0,059 
4,20. |[0,059 | 0,062 | 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,073 | 0,054 | 0.057 | 0,060 
4,30 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0.072 | 0,075 | 0055 | 0.058 | 07062 
4,40 |[0,062 | 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,056 | 0.060 | 0,063 
4,50 ||0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,076 | 0,079 | 0,058 | 0,061 | 07065 


4,60 |0,064| 0,068 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,059 | 0,063 | 0,066 
4,70 ||0,066 | 0,069 | 0,072 | 0076 | 0.079 | 07082 | 07060 | 0,064 | 0,068 
4,80 |[0,067 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,081 | 0,084 | 07061 | 0.065 | 0,069 
4,90 || 0,069 | 0,072 | 0,075 | 0,079 | 0,082 | 05086 | 07063 | 0,067 | 0.071 


? 


5,00 | 0,070 | 0,073 | 0,077 | 0,080 | 0,084 | 0,087 | 0,064 | 0,068 | 0/072 


5,10 | 0,071 | 0,075 | 0,079 | 0,082 | 0,086 | 0,089 | 0,065 | 0,069 | 0,073 

5,20 |0,072 | 0,076 | 0,0S0 | 0.084 | 07087 | 0,091 | 0.066 | 0,071 | 0,075 

5,20 |{0,074 | 0,078 | 0,082 | 0,085 | 0,089 | 0,093 | 0.068 | 0,072 | 0,076 

5,10 |0.076|0,079| 0,083 | 0.087 | 07091 | 0,094 | 0,069 | 0,073 | 0,078 

5,50 | 0,077 0,081 | 0,085 | 0,089 | 0,092 | 0,096 | 0,070 | 0,075 | 0,079 
| 


_——————___T____m__————_——t_—_——— 


RIO — è QUETA 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 
e TX20| 7TxX21]7x22|7x23|7x24|7x25|8x16|8x17 | 8x18 
centim me.de.|me.de.|me.de.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc.|me.dc.|me.dc. 
5,60 0,078 | 0,082 | 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,093 | 0,072 | 0,076 | 0,081 
5,70 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,100 | 0,073 | 0,078 | 0,082 
5,80 0,081 | 0,085 | 0,089 | 0,093 | 0,097 | 0,101 | 0,074 | 0,079 | 0,084 
5,90 0,083 | 0,087 | 0,091 | 0,095 | 0,099 | 0,103 | 0,076 | 0,080 | 0,085 
6,00 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0,097 | 0,101 | 0,105 | 0,077 | 0,082 | 0,086 
6,10 0,085 0,090 | 0,094 | 0,098 | 0,102 | 0,107 | 0,082 | 0,083 | 0,088 
6,20 0.087 | 0,091 | 0,095 | 0,100 | 0,104 | 0,108 | 0,083 | 0,084 | 0,089 
6,30 0,088 | 0,093 | 0,097 | 0,101 | 0,106 | 0,110 | 0,085 | 0,086 | 0,091 
_ 6,40 0,090 | 0,094 | 0,099 | 0,103 | 0,108 | 0,112 | 0,086 | 0,087 | 0,092 
6,50 0,091 | 0,096 | 0,100 | 0,105 | 0,109 | 0,114 | 0,087 | 0,088 | 0,094 
6,60 0,092 | 0,097 | 0,102 | 0,106 | 0,111 | 0,115 | 0,089 | 0,090 | 0,095 
6,70 0,094 | 0,098 | 0,103 | 0,108 | 0,113 | 0,117 | 0,090 | 0,091 | 0,096 
6,80 0,095 | 0,100 | 0,105 | 0,109 | 0,114 | 0,119 | 0,091 | 0,092 | 0,098 
6,90 0,097 | 0,101 | 0,106 | 0,111 | 0,116 | 0,121 | 0,092 | 0,094 | 0,099 
7,00 0,098 | 0,103 | 0,108 | 0,113 | 0,118 | 0,122 } 0,094 | 0,095 | 0,101 
7,10 0,099 | 0,104 | 0,109 | 0,114 | 0,119 | 0,124 | 0,096 | 0,097 | 0,102 
7,20 0,101 | 0,106 | 0,111 | 0,116 | 0,121 | 0,126 | 0,097 | 0,098 | 0,104 
7,30 0,102 | 0,107 | 0,112 | 0,118 | 0,123 | 0,128 | 0,098 | 0,099 | 0,105 
7,40 0,104 | 0,109 | 0,114 | 0,119 | 0,124 | 0,129 | 0,100 | 0,101 | 0,107 
7,50 0,105 | 0,110 | 0,115 | 0,121 | 0,126 | 0,131 | 0,101 | 0,102 | 0,108 
7,60 0,106 | 0,112 | 0,117 | 0,122 | 0,128 | 0,133 | 0,102 | 0,103 | 0,109 
7,70 0,108 | 0,113 | 0,119 | 0,124 | 0,129 | 0,135 | 0,104 | 0,105 | 0,111 
7,80 0,109 | 0,115 | 0,120 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,105 | 0,106 | 0,112 
7,90 0,111 | 0,116 | 0,122 | 0,127 | 0,133 | 0,138 | 0,106 | 0,107 | 0,114 
8,00 0,112 | 0,118 | 0,123 | 0,129 | 0,134 | 0,140 | 0,108 | 0,109 | 0,115 
8,10 0,113 | 0,119 | 0,125 | 0,130 | 0,136 | 0,142 | 0,109 | 0,110 | 0,117 
8,20 0,115 | 0,121 | 0,126 | 0,132 | 0,138 | 0,143 | 0,111:| 0,112 |.0,118 
8,30 0,116 | 0,122 | 0,128 | 0,134 | 0,139 | 0,145 | 0,112 | 0,113 | 0,120 
8,40 0,118 | 0,123 | 0,129 | 0,135 | 0,141 | 0,147 | 0,113 | 0,114 | 0,121 
8,50 0,119 | 0,125 | 0,131 | 0,137 | 0,143 | 0,149 | 0,115 | 0,116 | 0,122 
8,60 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,138 | 0,144 | 0,150 | 0,116 | 0,117 | 0,124 
8,70 0,122 | 0,128 | 0,134 | 0,140 | 0,146 | 0,152 | 0,117 | 0,118 | 0,125 
8,80 0,123 | 0,129 | 0,136 | 0,142 | 0,148 | 0,154 | 0,119 | 0,120 | 0,127 
8,90 0,125 | 0,131 | 0,137 | 0,143 | 0,150 | 0,156 | 0,120 | 0,121 | 0,128 
9,00 0,126 | 0,132 | 0,139 | 0,145 | 0,151 | 0,157 | 0,121 | 0,122 | 0,130 
9,10 0,127 | 0,134 | 0,140 | 0,147 | 0,153 | 0,159 | 0,123 | 0,124 | 0,131 
9,20 0,129 | 0,135 | 0,142 | 0,148 | 0,155 | 0,161 | 0,124 | 0,125 | 0,132 
9,90 0,130 | 0,137 | 0,143 | 0,150 | 0,156 | 0,163 | 0,125 | 0,126 | 0,134 
9,40 0,132 | 0,138 | 0,145 | 0,151 | 0,158 | 0,164 | 0,127 | 0,128 | 0,135 
9,50 0,133 | 0,140 | 0,146 | 0,153 | 0,160 | 0,166 | 0,128 | 0,129 | 0,137 
9,60 0,134 | 0,141 | 0,148 | 0,155 | 0,161 | 0,168 | 0,130 | 0,131 | 0,138 
9,70 0,136 | 0,143 | 0,149 | 0,156 | 0,163 | 0,170 | 0,131 | 0,132 | 0,140 
9,80 0,137 | 0,144 | 0,151 | 0,158 | 0,165 | 0,171 | 0,132 | 0,133 | 0,141 
9,90 0,139 | 0,146 | 0,152 | 0,159 |. 0,166 0,173 | 0,134 | 0,135 | 0,143 
10,00 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,161 | 0,168 | 0,175 | 0,135 | 0,136 0,144 


6. — BELLUOMINI, Pront. per la 


cub. dei legnami. 


ci BO 
[———nc_—t@@—e-m——@mcz<1—@—@#1#11@1@<7 
Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in-metri. ">" *>=="z=>""T®<+<—<}>< TTT EGaifrA a 
e SXx19 | 8x20]|8x21|8x22|8x23|8x24|8x25/9x19 | 9x20 


im. 
CANI me.de.|me.de.|me.de.|mc.dc.|me.de.|me.dec.|mc.de.|me.de.|mc.de. 


1,10 || 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,019 | 0,020 
1/20 | 07018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0/021 | 0,022 
1/30 || 0020 | 0,021 | 0,022 | 0,123 | 0,024 | 0,025 | 0/026 | 0/022 | 0.023 
1,40 || 07021 | 0,022 | 07024 | 07025 | 0,026 | 07027 | 05028 | 0/024 | 07025 
1,50 || 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0/026 | 0,023 | 0,029 | 0,030 | 0/026 | 07027 


1,60 _|{ 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 07027 | 0,029 
170 {| 0,026 | 0027 | 0,029 | 0030 | 0,031 | 0.033 | 0,034 | 0.029 | 0031 
1,80 || 0,027 | 0,029 | 0/030 | 0,032 | 0,033 | 07035 | 0,036 | 07031 | 0,032 
1,90 |[ 0,029 | 07030 | 0/082 | 0/033 | 0/035 | 0/036 | 05038 | 07032 | 07034 
2,00 || 0,030 | 0,032 | 0,084 | 0,035 | 0,037 | 0/088 | 0,040 | 01034 | 0,036 


2,10 || 0,032 | 0,034| 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,040 | 0,042 | 0,036 | 0,038 — 
2,20 | 0,033 | 0/035 | 0/037 | 0,039 | 0,040 | 07042 | 0,044 | 0,038 | 0,040 
2,30. | 0,035 | 0/037 | 0/039 | 0,040 | 0,042 | 0044 | 0,046 | 0.039 | 0,041 
240 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0.046 | 0,048 | 0041 | 0,043 
2,50 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 07048 | 0,050 | 0043 | 0,045 


2,60 || 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,044 | 0,047 
270 || 0,041 | 0,043 | 0/045 | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,054 | 0/046 | 0,049 
2,80 | 0,043 | 07045 | 0,047 | 0,049 | 0,052 | 07054 | 0,056 | 0/048 | 05050 
2790 || 0044 | 0,046 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,056 | 0,058 | 0/050 | 01052 
8/00 || 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,058 | 0,060 | 0,051 | 0,054 


3,10 || 0,047 | 0,050 | 0,052 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | 0,052 | 0,053 | 0,056 
3720 {| 0,049 | 07051 | 0.054 | 0,056 | 0,059 | 0,061 | 0,064 | 0055 | 0,058 


8,30 | 0/050 | 07053 | 0,055 | 0,058 | 0,061 | 07063 | 0,066 | 0,056 | 0.059 
840 || 0,052 | 0/054| 07057 | 0,060 | 0,063 | 07065 | 0,068 | 07058 | 0,061 
3,50. || 0,053 | 0/056 | 0,059 | 0,062 | 0,064 | 07067 | 0,070 | 0,060 | 0,063 
8,60 || 0,055 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,062 | 0,065 
8770. || 0.056 | 0,059 | 0,062 | 0,065 | 0.068 | 0,071 | 0074 | 0,063 | 0,067 
3,80 || 07058 | 0°061 | 0,064 | 07067 | 0,070 | 07073 | 0,076 | 07065 | 0.068 
8790 || 0,059 | 07062 | 0.066 | 07069 | 0/072 | 0.075 | 0/078 | 0,067 | 07070 
4,00 |{ 0,061 | 07064 | 0,067 | 0,070 | 0,074 | 0,077 | 0,080 | 05068 | 0,072 
4,10. || 0,062 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,075 | 0,079 | 0,082 | 0,070 |0,074 
4720 | 0,061 | 0,067 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,081 | 05084 | 07072 | 0,076 
4:30 || 0,065 | 0,069 | 0,072 | 0,076 | 0,079 | 07083 | 0,086 | 07074 | 0,077 
4,40 || 0,067| 0,070 | 0,074 | 0,077 | 0/081 | 0,084 | 07088 | 07075 |:0,079 
4,50 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,079 | 0/033 | 07086 | 0,090 | 0,077 | 0,081 


4,60 || 0,070 | 0,074 | 0,077 | 0,081 | 0,085 | 0,088 | 0,092 | 0,079 | 0,083 
4,70 ||0,071 | 0,075 | 0,079 | 0.083 | 07086 | 0/090 | 0/094 | 0,080 | 0,085 
4,80 |{0,073 | 0,077 | 0,081 | 0,084 | 01088 | 0,092 | 0.096 | 0,082 | 0,086 
4.90 | 0,074 | 0078 | 0,082 | 0,086 | 0,090 | 07094 | 0,093 | 07084 | 0,088 
5,00. || 0,076 | 0,080 | 05084 | 07088 | 07092 | 0096 | 0,100 | 0,085 | 0,090 


5,10. || 0,078 | 0,082 | 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,098 | 0,102 | 0,087 | 0,092 
5,20 || 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,092 | 0,096 | 0,100 | 0,104 | 0,089 |: 0,094 
5,30 | 0,081 | 0,085 | 0,089 | 0,093 | 0,098 | 07102 | 0,106 | 07091 | 0,095 
5,40 | 0,082 | 0,086 | 0,091 | 0,095 | 07099 | 0,104 | 0,108 | 05092 | 0,097 
5,50 ||0,084|0 | ; 


,088 | 0,092 | 0,097 | 0,101 | 0,106 | 07110 | 0,094 | 0,099 


ui BI 


Lungh. | ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri : 
e | SXx19|8x20|SXx21|Sx22|Sx29|8x24/8x25 | 9X19 | 9x20 
centim. 


me.de.|me.de.|mc.dec.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|me.dc. 


5,60 || 0,085 | 0,090 | 0,094 | 0,099 | 0,103 | 0,108 | 0,112 | 0,096 | 0,101 
5,70 || 0087 | 0,091 | 0096 | 0,100 | 0,105 | 0,109 | 0,114 | 0,097 | 0,103 
5,80 || 0/0ss | 0,093 | 0097 | 0,102 | 0,107 | 0,111 | 0,116 | 0,099 | 0,104 
5,90 || 0/090 | 0,094 | 07099 | 07104 | 0,109 | 0,113 | 0,118 | 0,101 | 0,106 
6,00 | 0,091 | 0,096 | 07101 | 0,106 | 0,110 | 0,115 | 0,120 | 0,103 | 0,108 
6,10 | 0,093 | 0,098 | 0,102 | 0,107 | 0,112 | 0,117 | 0,122 | 0,104 | 0,110 
6,20 || 07094 | 07099 | 07104 | 0,109 | 0,114 | 0,119 | 0,124 | 0,106 | 0,112 
6,30 || 0.096 | 0,101 | 0,106 | 0,111 | 0,116 | 0,121 | 0,126 | 0,108 | 0,113 
6,40 || 0,097] 0,102 | 0,108 | 0,113 | 0,118 | 0,123 | 0,128 | 0,109 | 0,115 
6,50 || 0.099 | 0,104 | 07109 | 0,114 | 0,120 | 0,125 | 0,130 | 0,111 | 0,117 
6,60 || 0,100 | 0,106 | 0,111 | 0,116 | 0,121 | 0,127 | 0,132 | 0,113 | 0,119 
6,70 || 0102 | 0,107 | 07113 | 0,118 | 0,123 | 0.129 | 0,134 | 0,115 | 0,121 
6,80 || 07103 | 0,109 | 07114 | 0,120 | 0,125 | 0,131 | 0,136 | 0,116 | 0,122 
690 || 07105 | 0,110 | 07116 | 0,121 | 0,127 | 0,132 | 0,138 | 0,118 | 0,124 
‘7,00 || 07106 | 0,112 | 0,118 | 0,123 | 0,129 | 0,134 | 0,140 | 0,120 | 0,126 
7,10 ||0,108 | 0,114|0,119|0,125 | 0,131 | 0,136 | 0,142 | 0,121 | 0,128 
7,20 || 0/109 | 0,115 | 07121 | 0,127 | 0,132 | 0,198 | 0,144 | 0,123 | 0,130 
7,30 |0,111|0,117: 07123 | 0/128 | 0,134 | 0,140 | 0,146 | 0,125 | 0,131 
7,40 || 07112 | 0,118 | 0,124 | 0,130 | 0,136 | 0,142 | 0,148 | 0,127 | 0,133 
7,50 || 0/114|0,120|0/126 | 0,132 | 0,138 | 0,144 | 0,150 | 0,128 | 0,135 
7,60 || 0,116 | 9,122 | 0,128 | 0,134 | 0,140 | 0,146 | 0,152 | 0,130 | 0,137 
7770 ||0/117|0/123 | 0,129 | 0/136 | 07142 | 0,148 | 0,154 | 0,132 | 0,139 
7,80 ||0,119| 0,125 | 0,131 | 0,137 | 0,144 | 0,150 | 0,156 | 0,133 | 0,140 
7:90 || 0,120 | 0,126 | 0133 | 0,139 | 0,145 | 0,152 | 0,158 | 0,185 | 0,142 
s'00 || 012210128 | 0,184! 0,141! 0,147 | 0,154 | 0,160 | 0,137 | 0,144 
8,10 || 0,123 | 0,130 | 0,136 | 0,143 | 0,149 | 0,156 | 0,162 | 0,189 | 0,146 
8720 || 07125 | 0,131 | 0,138 | 0144 | 0,151 | 0,157 | 0,164 | 0,140 | 0,148 
S°80 | 0126 | 0133 | 0,139 | 0,146 | 0,153 | 0,159 | 0,166 | 0,142 | 0,149 
8,40 ||0,128|0/134|0/141 | 0,148 | 0,155 | 0,161 | 0,168 | 0,144 | 0,151 
8.50 || 07129 |0/136 | 0,143 | 0,150 | 0,156 | 0,163 | 0,170 | 0,145 | 0,153 
8,60 ||0,131 | 0,138 | 0,144 | 0,151 | 0,158 | 0,165 | 0,172 | 0,147 | 0,155 
$,70  ||07182 | 0,139 | 0146 | 0/153 | 0,160 | 0,167 | 0,174 | 0,149 | 0,157 
8/80 || 07134 | 0,141 | 07148 | 0,155 | 0,162 | 0,169 | 0,176 | 0,150 | 0,15$ 
890 || 0,135 | 0,142 | 0.150 | 0,157 | 0,164 | 0,171 | 0,178 | 0,152 | 0,160 
9,90 | 0,137 | 0,144 | 0,151 | 0,158 | 0,166 | 0,173 | 0,180 | 0,154 | 0,162 
9,10 || 0,138 | 0,146 | 0,153 | 0,160 | 0,167 | 0,175 | 0,182 | 0,156 | 0,164 
9720 || 0,140 | 0,147 | 0.155 | 07162 | 0,169 | 0,177 | 0,184 | 0,157 | 0,166 
9780 || 07141 | 0,149 | 0,156 | 0,164 | 0/171 | 0,179 | 0,186 | 0,159 | 0,167 
9,40 || 07148 | 0,150 | 07158 | 07165 | 07173 | 0,180 | 0/188 | 0,161 | 0,169 
9750 || 0.144 | 07152 | 0/160 | 0167 | 0,175 | 0,182 | 0,190 | 0,162 | 0,171 
9,60 || 0,146 | 0,154 | 0,161 | 0,169 | 0,177 | 0,184 | 0,192 | 0,164 | 0,173 
9770 || 07147 |0,155 | 07162 | 0,171 | 0,178 | 0,186 | 0,194 |0,166 | 0,175 
9/80 || 07149 | 0,157 | 0,165 | 0,172 | 0,180 | 0,188 | 0,196 | 0,168 | 0,176 
990 || 0/150 | 0,158 | 0,166 | 0,174 | 0,182 | 0,190 | 0,198 | 0,169 | 0,178 
10,00 | 0,152 | 0,160 | 0,168 | 0,176 | 0,184 | 0,192 | 0,200 | 0,171 | 0,180 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


99x22 


.|mce.dc. 


0,022 
0,024 
0,026 
0,028 
0,030 


0,032 
0,034 
0,036 
0088 
0,040 


0,042 
0,044 
0,046 
0,048 
0,049 


0,051 
0,053 
0.055 
0,057 
0,059 


0,061 
0,063 
0,065 
0,067 
0,069 


0,071 
0,073 
0,075 
0,077 
0,079 


0,081 
0,083 
0,085 
0,087 
0,089 


0,091 
0,093 
0,095 
0.097 
0,099 


0,101 
0,103 
0,105 
0,107 
0,109 


Mx23 | 9x24 
me.de.|mc.dc. 


0,023 | 0,024 
0,025 | 0,026 
0,027 | 0,028 
0,029 | 0,030 
0,031 | 0,032 


0,033 | 0,035 
0,035 | 0,037 
0,037 | 0,039 
0.039 | 0,041 
0,041 | 0,043 


0,043 | 0,045 
0,046 | 0,048 
0,048 | 0,050 
0,050 | 0,052 
0,052 | 0,054 


0,054 | 0,056 
0056 | 0,058 
0,058 ! 0,060 
0,060 | 0,063 
0,062 | 0,065 


0,064 | 0,067 
0,066 | 0,069 
0,068 | 0,071 
0,070 | 0,073 
0,072 | 0,076 


0,075 | 0,078 
0,077 | 0,080 
0,079 | 0,082 
0,081 | 0,084 
0,083 | 0,086 


0,085 | 0,089 
0,087 | 0,091 
0,089 |:0,093 
0,091 | 0,095 
0.093 | 0,097 


0,095 | 0,099 
0,097 | 0,102 
0.099 | 0,104 
0,101 | 0,106 
0,103 | 0,108 


0,106 | 0,110 
0,108 | 0,112 
0,110 | 0,114 
0,112 | 0,117 
0,114 | 0,119 


926 | 9x27 


0,136 | 0.141 
0,139 | 0,144 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


99x25 


.\mc.de. 


0,126 
0,128 
0,130 
0,133 
0,135 


0,137 
07139 
0,142 
0144 
0,146 


0,148 
0151 
0153 
0,155 
0,157 


0,160 
07162 
0,164 
0,166 
0,169 


0,171 
0,173 
0,175 
0,178 
0,180 


0,182 
0,184 
0,187 


0,189 | 


0,191 


0,193 
07196 
0,198 
0,200 
0,202 


0,205 
0,207 
0,209 
0,211 
0214 


0,216 


0,218 | 
0,220 


0223 
0,225 


99x26 


me.de.|mc.dc. 


YX27 


9Yx28 
mc.dc. 


9x 29 
mc.de. 


0,131 
0,133 
0,136 
0,138 
0,140 


0,143 
0,145 
0,147 
0,150 
0,152 


0,154 


0,234 


0,136 
0,139 
0,141 
0,143 
0,146 
0,148 
0,151 
0,153 
0,156 
0,158 


0,160 


0,243 


0,141 
0,144 
0,146 
0,149 
0,151 


0,154 
0,156 
0,159 
0,161 
0,164 


0,166 
0,169 
0,171 
0,174 
0,176 


0,179 
0,181 
0,184 
0,186 


0,189 | 


0,192 
0,194 
0,197 
0,199 
0,202 


0,204 
0,207 
0,209 
0,212 
0,214 


0,217 
0,219 
0,222 
0,224 
0,227 


0,229 
0.232 
0.234 
0,237 
0,239 


0,242 
0,244 
0,247 
0,249 
0,252 


0,146 
0,149 
0,151 
0,154 
0,157 


0,159 
0,162 
0,164 
0,167 
0,170 


0,172 
0,175 
0,177 
0,180 
0,183 


0,185 
0,188 
0,191 
0,193 
0,196 


0,198 
0,201 
0,204 
0,206 
0,209 


0,211 
0.214 
0,217 
0,219 
0,222 


0,224 
0,227 
0,230 
0,232 
0,235 


0,238 
0,240 
0,243 
0,245 
0,248 


0,251 
0,253 
0,256 
0,258 
0,261 


— a 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Lungh. ALTEZZA E 
in metri 
e 9YX80|9x891|9x82]9x83|/9X84]9x85 

centim. | ne.de.ime.de.\me.de.|mc.dc.|me.de. me.de. 
1,10 0,030 | 0,081 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,035 
1,20 0,032 | 0,033 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 
1,380 0.035 | 0,036 | 0,037 | 0,039 | 0,040 | 0,041 
1,40 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,042 | 0,043 | 0,044 
1,50 0,040 | 0,042 | 0.043 | 0,045 | 0,046 | 0,047 
1,60 0,043 | 0,045 | 0,046 | 0,048 | 0,049 | 0,050 
1,70 0,046 | 0,047 | 0,049 | 0,050 | 0,052 | 0.054 
1,80 0,049 | 0,050 | 0,052 | 0,053 | 0,055 | 0,057 
1,90 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0,056 | 0,058 | 0,060 
2,00 0,054 | 0,056 | 0,058 | 0,059 | 0,061 | 0,063 
2,10 0,057 | 0,059 | 0,060 | 0,062 | 0,064 | 0,066 
2.20 0,079 | 0,061 | 0,063 | 0.065 | 0,067 | 0.069 
2.8) 0,062 | 0,064 | 0,066 | 0,068 | 0,070 | 0,072 
2.40 0.065 | 0,067 | 0,069 | 0,071 | 0,073 | 0,076 
2.50 0,067 | 0,070 | 0,072 | 0,074 | 0,076 | 0,079 
2,60 0,070 | 0,073 | 0,075 | 0,077 | 0,080 | 0,082 
2,70 0,073 | 0.075 | 0,078 | 0,080 | 0,083 | 0,085 
2,50 0,076 | 0,078 | 0,081 | 0,083 | 0,086 | 0,088 
2.90 0,078 | 0,081 | 0.084 | 0,086 | 0,089 | 0,091 
3,00 0,081 | 0,084 | 0.086 | 0,089 | 0,092 | 0,094 
8,10 0,084 | 0,086 | 0,089 | 0,092 | 0,095 | 0,098 
3.20 0,086 | 0.089 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,101 
3,90 0,089 | 0,092 | 0.095 | 0,098 | 0.101 | 0,104 
8,40 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,107 
8.50 0,094 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,110 
8,60 0,097 | 0,100 | 0,104 | 0,107 | 0,110 | 0,113 
3.70 0,100 | 0,103 | 0,107 | 0,110 | 0,113 | 0,117 
8,50 0,103 | 0,106 | 0,109 | 0,113 | 0,116 | 0,120 
3,90 0,105 | 0,109 | 0,112 | 0,116 | 0,119 | 0,123 
4,00 0,108 {0,112 | 0,115 | 0,119 | 0,122 | 0.126 
4,10 0,111 | 0,114 { 0,118 | 0,122 | 0,125 | 0,129 
4.20 0,113 | 0,117 | 0,121 | 0,125 | 0,129 | 0,132 
4,30 0,116 | 0,120 | 0,124 | 0,128 | 0,132 | 0,135 
4,40 0,119 | 0,123 | 0,127 | 0,131 | 0,135 | 0,139 
4.50 0,121 | 0,126 | 0,130 | 0,134 | 0,138 | 0,142 
4.60 0,124 | 0,128 | 0,132 | 0,137 | 0,141 | 0,145 
4,70 0,127 | 0,131 | 0,135 | 0,140 | 0,144 | 0,148 
4,80 0,130 | 0,134 | 0,138 | 0,143 | 0,147 | 0,151 
4,90 0,132 | 0,137 | 0,141 | 0,146 | 0,150 | 0,154 
5,00 0,135 | 0,139 | 0,144 | 0,148.| 0,153 | 0,157 
5,10 0,138 | 0,142 | 0,147 | 0,151 | 0,156 | 0,161 
5.20 0,140 | 0,145 | 0,150 | 0,154 | 0,159: | 0,164 
6,90 0,143 | 0,148 | 0,158 |.0,157 | 0,162 | 0,167 
5,40 0,146 | 0,151 | 0,156 | 0,160 | 0,165 | 0,170 
5,50 0,143 | 0,153 | 0,158 | 0,163 | 0,168 | 0,173 


99x86 
mec.de. 


0,036 
0.039 
0,042 
0,045 
0,049 


0.052 
0,055 
0,058 
0,062 
0,065 


0,068 
0,071 
0,075 
0,078 
0,081 


0,084 
0,087 
0,091 
0,094 
0,097 


0,100 
0,104 
0,107 
0,110 
0,113 


0,117 


9Bx87 
me.dce. 


0,037 
0,040 
0.043 
0,047 
0,050 


0,053 
0,057 
0,060 
0,063 
0,067 


0,070 
0,073 
0,077 
0,080 
0,083 


0,087 
0,090 
0,093 
0.097 
0,100 


0,103 
0,107 
0,110 
0,113 
0,117 


0,120 
0,123 
0,127 
0,130 
0,133 


0,137 
0,140 
0,143 
0,147 
0,150 


0,153 
0,157 
0,160 
0,163 
0,166 


0,170 
0,173 
0,176 
0,180 
0,183 


99x88 
mec.de. 


0,038 
0,041 
0,044 
0,048 
0,051 


0,055 
0,058 
0,062 
0,065 
0,068 


0,072 
0,075 
0,079 » 
0,082 
0,085 


0,089 
0,092 
0,096 
0,099 
0,103 


0,106 
0,109 
0,113 
0,116 
0,120 


0,123 
0,127 
0,130 
0,133 
0,137 


0,140 
0,144 
0,147 


Lungh. 
in metri 
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— 65 — 


9YXx81 


* Ilme.de.|mc.de. 


0,156 
0,159 
0,162 
0,165 
0,167 


0,170 
0,173 
0,176 
0,179 
0,181 


0,184 
0,187 
0,190 
0,198 
0,195 


0,198 
0,201 
0,204 
0,206 
0,209 


0,212 
0,215 
0,218 
0,220 
0,223 


0,226 
0,229 
0,232 
0,234 
0,237 


0,240 


dx 82 


me.de. 


99x88 
me.de. 


xt 


mce.de 


9x5 


.|mc.dc. 


9dX86 


me.de. 


9dX87 


me.de. 


9GX88 
me.de. 


0,161 
0,164 
0,167 
0,170 
0173 


0,176 
0,179 
0,181 
0,184 
0,187 


0,190 
0,193 
0,196 
0,199 
0,202 


0,204 
0,207 
0,210 
0,213 
0,216 


0,219 


0,166 
0,169 
0172 
0,175 
0,178 


0,181 
0,184 
0,187 
0,190 
0,193 


0,196 
0,199 
0,202 
0,205 
0,208 


0,211 
0,214 
0,217 
0,220 
0,223 


0,226 
0,229 
0,232 
0,235 
0,238 


0,241 
0,244 
0,247 
0,249 
0,252 


0,255 
0,258 
0,261 
0,264 
0,267 


0,270 
0,273 
0,276 
0,279 
0,282 


0,285 
0,288 
0.291 
0,294 
0,297 


| 0,291 


0,171 
0,174 
0,177 
0,181 
0,184 


0,187 
0,190 
0,193 
0,196 
0,199 


0,202 
0,205 
0,208 
0.211 
0,214 


0,217 
0,220 
0,223 
0,226 
0,229 


0,233 
0,236 
0,239 
0,242 
0,245 


0,248 
0.251 
0,254 
0,257 
0,260 


0,263 
0,266 
0,269 
0.272 
0,275 


0,278 
0,282 
0,285 
0,288 


0,294 
0,297 
0,300 
0,203 
0,306 


0,176 
0,180 
0,183 
0,186 
0,189 


0,192 
0,195 
0,198 
0,202 
0,205 


0,208 
0,211 
0,214 
0,217 
0,220 


0,224 
0,227 
0,230 
0,233 
0,236 


0,239 
0,243 
0,246 
0,249 
0,252 


0,255 
0,258 
0,261 
0,265 
0,263 


0,271 
0,274 
0,277 
0,280 
0,283 


0,287 
0,290 
0,293 
0,296 
0,299 


0,302 
0,306 
0,309 
0,312 
0,315 


0,181 
0,185 
0,188 
0,191 
0,194 


0,198 
0,201 
0,204 
0,207 
0,211 


0,214 
0,217 
0,220 
0,224 
0,227 


0,230 
0,233 
0,237 
0,240 
0,243 


0,246 
0,249 
0,253 
0,256 
0,259 


0,262 
0.266 
0.269 
0,272 
0,275 
0,279 
0,282 
0,285 
0.288 
0,292 


0,295 
0,298 
0,301 
0,305 
0,308 


0,311 
0,314 
0.818 
0,321 
0,324 


0,186 
0,190 
0,193 
0,196 
0,200 


0,203 
0,206 
0,210 
0,213 
0,216 


0,220 
0,223 
0,226 
0,23 

0,233 


0,236 
0,240 
0,243 
0246 
0,250 


0,253 
0,256 
0,260 
0,263 
0,266 


0,270 
0,273 
0,276 
0,280 
0,283 


0,286 
0,290 
0,293 
0,296 
0,300 


0,803 
0,306 
0,310 
0,813 
0,316 


0,320 
0,323 
0,326 
0,330 
0,333 


0,192 
0,195 
0,198 
0,202 
0,205 


0,209 
0,212 
0,215 
0,219 
0,222 


0,226 
0,229 
0,233 
0,236 
0,239 


0,243 
0,246 
0,250 


nn 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 
e 10 x 19/10x 20 10x21/10x22/10x 23/10x24/10x 25/10x26 10x27 
COnbA. me.de.|mce.dc.|me.dc.{me:dc.|mc.dc.|mce.de.|me.dc.|me.de.|me.de. 
1,10 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,027 0,029 | 0,030 
1,20 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,030 0,031 | 0,032 
1,80 0,025 | 0,026 | 0,027 | 0,029 | 0,030 | 0,031 0,032 | 0,034 | 0,035 
1,40 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 0,036 | 0,038 
1,50 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 0,034 | 0,036 | 0,037 0,039 | 0,040 
1,60 0,030 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 0,038 | 0,040 0,042 | 0.043 
1,70 0.032 | 0,034 | 0,036 | 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,042 | 0,044 0,046 
1,80 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,041 | 0.043 | 0,045 0,047 | 0,049 
1,90 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,047 0,049 | 0,051 
2,00 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,050 0,052 | 0,054 
2,10 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,055 0,057 
2,20 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,051 | 0,053 | 0.055 | 0,057 0,059 
2,80 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0,057 0,060 | 0,062 
2,40 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0.058 | 0,060 0,062 | 0,065 


2.50 | 0,047 | 0,050 |.0,052 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | 0,062 | 0,065 | 0.067 


2,60 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | 0,062 | 0,065 | 0,068 | 0,070 
2,70 || 0,051 [0.054 | 0,057 | 0,059 | 0,062 | 0,065 | 0067 | 0,070 | 0.073 
2,80 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,062 | 0,064 | 0,067 | 0,070 | 0,073 | 0,076 
2,90 |{0,055 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0,067 | 0.070 | 0,072 | 0,075 | 0.078 
3,00 |{ 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,075 | 0,078 | 0,081 


8,10 || 0,059 | 0,062 | 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,081 | 0,084 
8,20 || 0,061 | 0,064 | 0.067 | 0,070 | 0,074 | 0077 | 05080 | 05083 |: 0.086 
3,80 || 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0.073 | 0,076 | 0079 | 0,082 | 0,086 | 0.089 
3,40 || 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,075 | 0,078 | 0082 | 0,085 | 0,088 | 0,092 
3,50 | 0,067 | 0,070 | 0,073 | 0,077 | 0,080 | 0,084 | 0,087 | 0,091 | 0,094 
3,60 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,097 
3,70 | 0,070 | 0,074 | 0,078 | 0,081 | 0.085 | 0,089 | 0,092 | 0,096 | 0,100 


3,50 || 0,072 | 0,076 | 0,080 | 0.084 | 0,087 | 0,091 | 0,095 | 0,099 | 0/103 
3,90 | 0,074 | 0.078 | 0,082 | 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,097 | 0,101 | 0105 
4.00 | 0,076 | 0,030 | 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0100 | 0,104 | 0,108 


4,10 || 0,078 | 0,082 | 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,098 | 0,102 | 0,107 | 0,111 
4,20 |[0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0.097 | 0,101 | 07105 | 0,109 | 07113 
4,30 | 0,082 | 0,086 | 0,090 | 0,095 | 0.099 | 0,103 | 0,107 | 07112 | 0,116 


4,40 || 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0,097 | 0,101 | 0,106 | 0,110 | 0,114 | 07119 
4,50 | 0,085 | 0,090 | 0,094 | 0,099 | 0,103 | 0,108 | 0,112 | 0117 | 0121 
4,60 || 0,087 | 0,092 | 0,097 | 0,101 | 0,106 | 0,110 | 0,115 | 0,120 | 0,124 
4,70 | 0,089 | 0,094 | 0,099 | 0,103 | 0,108 | 0,113 | 0.117 | 0,122 | 0,127 
4,80 |[0,091 | 0.096 | 0,101 | 0,106 | 0,110 | 0,115 | 0,120 | 0,125 | 0.130 
4,90 | 0,093 | 0,098 | 0,103 | 0,108 | 0,113 | 0,118 | 0,122 | 0,127 | 0,132 
5,00 |0,095 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,115 | 0,120 | 0/125 | 0,130 | 0,135 
5,10 | 0,097 | 0,102 | 0,107 | 0,112 | 0,117 | 0,122 | 0,127 | 0,133 | 0,138 
5,20 |0,099 | 0,104 | 0,109 | 0,114 | 0,120 | 0,125 | 0,180 | 0,135 | 0/140 
5,30 |{0,101 | 0,106 | 0,111| 0,117 | 0,122| 0,127 | 0,132 | 0.138 | 0145 
5,40 | 0,103 | 0,108 | 0,113 | 0,119 | 0,124 | 0,130 | 0/135 | 0,140 | 0/146 
5,50 [|0,104 | 0,110 | 0,115 | 0,121 | 0,126 | 0,132 | 0,137 | 0,148 | 0,148 


RS 7 ARES 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri 

e 10x19/10x20/10x21/10x22/10x23/10x24/10x 25 10x26/10x 27 
GERA: ime.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.imc.de.|mc.dc. 
5,60 0,106 | 0,112 | 0,118 | 0,123 | 0,129 | 0,134 | 0,140 | 0,146 | 0,151 
5,70 0,108 | 0,114 | 0,120 | 0,125 | 0,131 | 0,137 | 0,142 | 0,148 | 0,154 
5,80 0,110 | 0,116 | 0,122 | 0,128 | 0,133 | 0,139 | 0,145 | 0,151 | 0,157 
5,90 0,112 | 0,118 | 0,124 | 0,130 | 0,136 | 0,142 | 0,147 | 0,153 | 0,159 
6,00 0,114 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,138 | 0,144 | 0,150 0,156 | 0,162 
6,10 0,116 | 0,122 | 0,128 | 0,134 | 0,140 | 0,146 | 0,152 | 0,159 | 0,165 
6,20 0,118 | 0,124 | 0,130 | 0,136 | 0,143 | 0,149 | 0,155 | 0,161 | 0,167 
6,30 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,139 | 0,145 | 0,151 | 0,157 | 0,164 | 0,170 
6,40 || 0,122| 0,128 | 0,134 | 0,141 | 0,147 | 0,154 | 0,160 | 0,166 | 0,173 
6,50 0,123 | 0,130 | 0,136 | 0,143 | 0,149 | 0,156 | 0,162 | 0,169 | 0,175 
6,60 0,125 | 0,132 | 0,139 | 0,145 | 0,152 | 0,158 | 0,165 | 0,172 | 0,178 
6,70 ,127 | 0,134 | 0,141 | 0,147 | 0,154 | 0,161 | 0,167 | 0,174 | 0,181 
6,80 ,129 | 0,136 | 0,143 | 0,150 | 0,156 | 0,163 | 0,170 | 0,177 | 0,184 
6,90 0,131 | 0,138 | 0,145 | 0,152 |-0,159 | 0,166 | 0,172 | 0,179 | 0,186 
7,00 0,133 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,161 | 0,168 | 0,175 | 0,182 | 0,189 
7,10 0,135 | 0,142 | 0,149 | 0,156 | 0,163 | 0,170 | 0,177 | 0,185 | 0,192 
7,20 0,137 | 0,144 | 0,151 | 0,158 | 0,166 | 0,173 | 0,180 | 0,187 | 0,194 
7,50 0,139 | 0,146 | 0,153 | 0,161 | 0,168 | 0,175 | 6,182 | 0,190 | 0,197 
7,40 0,141 | 0,148 | 0,155 | 0,163 | 0,170 | 0,178 | 0,185 | 0,192 | 0,200 
7,50 0,142 | 0,150 | 0,157 | 0,165 | 0,172 | 0,180 | 0,187 | 0,195 | 0,202 
7,60 0,144 | 0,152 | 0,160 | 0,167 | 0,175 ‘0,182 0,190 | 0,198 | 0,205 
7,60 0,146 | 0,154 | 0,162 | 0,169 | 0,177 | 0,185 | 0,192 | 0,200 | 0,208 
7,80 0,148 | 0,156 | 0,164 | 0,172 | 0,179 | 0,187 | 0,195 | 0,203 | 0,211 
7,90 0,150 | 0,158 | 0,166 | 0,174 | 0,182 | 0,190 | 0,197 | 0,205 | 0,213 
8,00 0,152 | 0,160 | 0,168 | 0,176 ! 0,184 | 0,192 { 0,200 | 0,208 | 0,216 

10 0,154 | 0,162 | 0,170 | 0,178 | 0,186 | 0,194 | 0,202 | 0,211 | 0,219 


+ 


07164 | 07172 | 0,180 | 0,189 | 0,197 | 0,205 | 0,213 | 0,221 
07158 | 0,166 | 0.174 | 0,183 | 0,191 | 0,199 | 0/207 | 0,216 | 0,224 
0,160 | 07168 | 0,176 | 0,185 | 0,193 | 0,202 | 0210 | 0,218 | 0,227 
0,161 | 0170 | 0,178 | 0,187 | 0,195 | 0,204 | 0,212 | 0,221 | 0,229 


0,163 | 0,172 | 0,181 | 0,189 | 0,198 | 0,206 | 0,215 | 0,224 | 0,232 
0,174 | 0183 | 0,191 | 0,200 | 0/209 | 0,217 | 0,226 | 0,235 
0,167 | 0,176 | 07185 | 0194 | 0,202 | 0,211 | 0,220 | 0,229 | 0,238 
0,169 | 0,178 | 0,187 | 0,196 | 0,205 | 0,214 | 0222 | 0,231 | 0,240 
0,171 | 0,180 | 07189 | 0,198 | 0,207 | 0,216 | 0.225 | 0,234 | 0,243 


0,173 | 0,182 | 0,191 | 0,200 | 0,209 | 0,218 | 0,227 | 0,237 | 0,246 
0,175 | 0,184 | 0,193 | 0,202 | 0,212 | 0,221 | 0,230 | 0,239 | 0,248 
0,177 | 0,186 | 0,195 | 0,205 | 0,214 | 07223 | 0,232 | 0,242 | 0,251 
0,179 | 0,188 | 0,197 | 0,207 | 0,216 | 0,226 | 0,235 | 0,244 | 0,254 

0,190 | 0,199 | 0,209 | 0/218 | 0,228 | 0,237 | 0,247 | 0,256 


0,182 | 0,192 | 0,202 | 0,211 | 0,221 | 0,230 | 0,240 | 0,250 | 0,259 
0,184 | 0,194 | 07204 | 0,213 | 0/223 | 0,233 | 0.242 | 0,252 | 0/262 
0,186 | 07196 | 0/206 | 0,216 | 0,225 | 07235 | 0,245 | 0,255 | 0,265 
07188 | 0198 | 0208 | 07218 | 07228 | 0,238 | 0,247 | 0,257 | 0,267 

0,200 | 0,210 | 0,220 | 0,230 | 0,240 | 0,250 | 0,260 | 0,270 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


10x25|10x29|10x 30/10x31|10x82/10x33|10x34|10x85 


me.de.|me.dc. 


mce.de.|me.dc 


.|me.de. 


me.de 


.|me.dec 


0,031 
0,034 
0036 
0,039 
0,042 


0,045 
07048 
0050 
01053 


È) 


0,056 


0,059 
0,062 
0.064 
0,067 
0,070 


0,073 


0,032 
0,035 
0,038 
0,041 
0,043 


0,046 
0,049 
0.052 
0,055 
0,058 


0,061 
07064 
0,067 
0,070 
0072 


0,075 
0,078 
0,081 
0,084 
0,087 


0,090 
0,093 
0,096 
05099 
0,101 


0,104 
0,107 
0,110 
0,113 
0116 


0,119 
0,122 
0,125 
0,128 
0,130 


0,133 
0,136 
0139 
0,142 
0,145 


0,148 
0151 
0.154 
0,157 
0,159 


0,033 
0,036 
07039 
0,042 
0,045 


0,048 
0,051 
0,054 


0,034 
0.038 
0,040 
0,043 
0046 


0,050 
0,053 
0,056 
0.059 
0,062 


0,065 
0,068 
0,071 
0,074 
0,077 


0,081 
0.084 
0.087 
0,090 
0,093 


0,096 
0,099 
0,102 
0,105 
0,108 


0,112 
0,115 
0,118 
0,121 
0,124 


0,127 
0,130 
0,133 
0,136 
0,139 


0,143 
0,146 
0,149 
0,152 
0,155 


0,158 
0161 


07164 
07167 


0,170 


è) 


0,035 
0,038 
0,042 
0,045 
0,048 


0,051 
0054 
0,058 
0,061 
0064 


0,067 
0,070 
0,074 
0,077 
0,080 


0,083 


0,036 
0,040 
0,043 
0,046 
0,049 


0,053 
0,056 
0,059 
0,063 
0,066 


0,069 
0,073 
07076 
07079 
0,082 


0,086 
0,089 
0,092 
0,096 
07099 


0,102 
0,106 
0,109 
0,112 


2107115 


0,119 
0,122 
07125 
0.129 
0,132 


0,135 
0,139 
0,142 
0,145 
0,148 


0,037 
0,041 
0.044 
0,048 
07051 


0,054 
0,058 
0,061 
0,065 
0,068 


0,071 
0,075 
0,078 
0,082 
07085 


0,088 
0,092 
0,095 
0099 
0,102 


0,105 
0,109 
0,112 
07116 
0,119 


0,122 
0126 
0,129 
0,133 
0,136 


0,139 
0,143 


.|mc.dc. 


0,038 
0,042 
0.045 
0049 
0,052 


0,056 
0,059 
0,063 
07066 
07070 


0,073 
0,077 
0080 
0.084 
0,087 


0,091 | 


0094 
0,098 
0,101 
0,105 


0,108 
07112 
07115 
0,119 
0,122 


0,126 
0,129 
07133 
0,136 
07140 


0,143 
0,147 
0,150 
0,154 
0,157 


0,161 
0,164 
0,168 
0.171 
0,175 


0,178 
0,182 
0,185 
0,189 
0,192 


ng fc 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri Tan 
e 10x28|10x 29/10x 30 /10x31|10x32]10x 33/10x34/10x35|10 x 86 


centim. |lme.de.|me.dc.|me.de.|me.de. |me.dc.|me.de.|me.de.|me.dc.|me.de. 
5,60 || 0,157 | 0,162 |0,168 |0,174|0,179 | 0,185 | 0,190 | 0,196 | 0,202 
5,70 || 0160 | 0,165 | 0,171 | 0,177 | 0,182 | 0,188 | 0,194 | 0,199 | 0,205 
5,80 || 0,162 | 0,168 | 0,174 | 0,180 | 0,186 | 0,191 | 0,197 | 0,203 0,209 
5,90 0,165 | 0,171 | 0,177 | 0,183 | 0,189 | 0.195 | 0,201 | 0,206 0,212 
6,00 0,168 | 0,174 | 0,180 | 0,186 | 0,192 | 0,198 | 0,204 | 0,210 0,216 
6,10 0,171 | 0,177 | 0,183 | 0,189 | 0,195 | 0,201 | 0,207 | 0,213 0,220 
6,20 || 0174 | 0,180 | 0,186 | 0,192 | 0,198 | 0,205 | 0,211 | 0,217 | 0,223 
6,30 0,176 | 0,183 | 0,189 | 0,195 | 0,202 | 0,208 | 0,214 | 0,220 | 0,227 
6,40 0,179 | 0,186 | 0,192 | 0,198 | 0,205 | 0,211 | 0,218 | 0,224 0,230 
6,50 0,182 | 0,188 | 0,195 | 0,201 | 0,208 | 0,214 | 0,221 | 0,227 0,234 
6,60 0,185 | 0,191 | 0,198 | 0,205 | 0,211 | 0,218 | 0,224 | 0,231 0,238 
6,70 0,188 | 0,194 | 0,201 | 0,208 | 0,214 | 0,221 | 0,228 | 0,234 0,241 
6,80 0,190 0,197 | 0,204 | 0,211 | 0,218. | 0,224 | 0,231 0,238 | 0,245 
6,90 0,193 | 0,200 |-0,207 | 0,214 | 0,221 .| 0,228 | 0,235 | 0,241 0,248 
7,00 0,196 | 0,203 | 0,210 | 0,217 | 0,224 | 0,231 | 0,238 | 0,245 0,252 
7,10 0,199 | 0,206 | 0,213 | 0,220 | 0,227 | 0,234 | 0,241 | 0,248 0,256 
7720 ||0/202 | 0/209 | 0,216 | 0,223 | 0,230 | 0,238 | 0,245 | 0,252 | 0,259 
7,30 0,204 | 0,212 | 0,219 | 0,226 | 0,234! 0,241 | 0,248 | 0,255 | 0,263 
7,40 0,207] 0,215 | 0,222 | 0,229 | 0,237 | 0,244 | 0,252 0,259 | 0,266 
7,50 0,210 | 0,217 | 0,225 | 0,232 | 0,240 | 0,247 | 0,255 | 0,262 0,270 
7,60 0,213 | 0,220 | 0,228 | 0,236 | 0,243 | 0,251 | 0,258 | 0,266 0,274 
7,70 0,216 | 0,223 | 0,231 | 0,239 | 0,246 | 0,254 | 0,262 | 0,269 0,277 
7,80 0,218 | 0,226 | 0,234 | 0,242 | 0,250 | 0,257 | 0,265 0,273 | 0,281 
790 || 0221 | 0,229 | 0.237 | 0,245 | 0,253 | 0,261 | 0,269 | 0,276 | 0,234 
8,00 0,224 | 0,232 | 0,240 | 0,248 10,236 | 0,264! 0,272 | 0,280 0,288 
8,10 0,227 | 0,235 | 0,243 | 0,251 | 0,259 | 0,267 | 0,275 | 0,283 0,202 
8,20 0,230 | 0,233 | 0,246 | 0,254 | 0,222 | 0,271 | 0,279 | 0,287 0,295 
8,30 0,232 | 0,241. | 0,249 | 0,257 | 0,264 | 0,274 | 0,282 | 0,290 0,299 


840 | 0,235 | 0,244 | 0.252 | 07260 | 0,269 | 0,277 | 0,286 | 0,294 | 0,302 
8,50 || 0,238 | 0,246 | 05255 | 0,263 | 0,272 | 0,280 | 0,289 | 0,297 | 0,306 


8,60. | 0,241 | 0,149 | 0,258 | 0,267 | 0,275 | 0,283 | 0,292 | 0,301 | 0,310 
8770 ||0/244|0,252 | 07261 | 0,270 | 0,278 | 0,287 | 0,296 | 0,304 | 0,313 
880 || 07246 | 0255 | 0,264 | 0,273 | 0,282 | 0,290. | 07299 | 0,308 | 0,317 
8/90 | 0,249 | 0,258 | 0267 | 0,276 | 0,285 | 0,294 | 0,303 | 0,811 | 0,320 
9,00 || 0252 | 0,261 | 07270 | 0,279 | 0,288 | 0,297 | 0,306 | 0,315 | 0,324 


9,10 || 0,255 | 0,264| 0,273 | 0,282 | 0,291 | 0,300 | 0,309 | 0,318 | 0,328 
9720 | 0,258 | 0,267 | 0,276 | 0/285 | 0,294 | 0,304 | 0,313 | 0,322 | 0,331 
930 | 07260 | 0,270 | 0,279 | 0288 | 0,298 | 0,307 | 0,316 | 0,325 | 0,335 
940 | 0,263 | 0273 | 07282 | 0,291 | 0,301 | 0,310 | 0,320 | 0,329 | 0.338 
9,50 || 0,266 | 0,225 | 07285 | 0,294 | 0,804 | 0,313 | 0,323 | 0,332 | 0,342 


9,60. | 0,269 | 0,278 | 0.288 | 0,298 | 0,307 | 0,317 | 0,326 | 0,336 | 0,346 
19770 || 0.272 | 07281 | 0291 | 0,301 | 0,310 | 0,320 | 0,330 | 0,339 | 0,349 
9,80 | 0/274|0/234|0,294 |0,304 | 0,314 | 0,323 | 0,333 | 0,313 | 0,353 

90 || 07277 | 0,287 | 07297 | 0,307 | 0,317 | 0,327 | 0,337 | 0,346 | 0,356 
10,00 | 07230 | 07290 | 0,300 | 0,310 | 0,320 | 0,330 | 0,340 | 0,350 | 0,360 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 


1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 


1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 


2,10 
2,20 
2730 
240 
2,50 


2,60 
2.70 
2,80 
2,90 
3,00 


3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 


3,60 
3,70 
3/80 
3/90 
4,00 


4,10 
4,20 
4,30 
4.40 
4,50 


4,60 
4770 
4,80 
4,90 
5,00 


5,10 
5,20 
5,30 
5,40 
5,50 


—_ 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


10x87/10x88|11x19/11x20|11x21|11x22]11x28|11x24|11x25 


me.de.|mc.de.|me.de.|me.dc.Imc.dc.|mc.dc.|me.dc.|me.dc. 


0,041 
00044 | 0,046 
07048 | 0,049 
0,052 
0,055 


0,059 
0,063 
0,067 
0,070 
01074 


0,078 
0,081 
0.085 | 0,087 | 0.048 
0,089 
0,092 


0,096 
0,100 
0,104 
0,107 
0,111 


0,115 
07118 
07122 


0,209 | 0,115 


me.de. 


0,030 
0,033 
0,036 
0,038 
0,041 


0,044 
0,047 
0.059 
0,052 
0,055 


0,058 
0,060 
0,063 
0,066 
0,069 


0,071 
0,074 
0,077 
0,080 
0,082 


0,085 
0,088 
0.091 
0,093 
0,096 


0,099 
0,102 
0,104 
0,107 
0,110 


0,113 
0,115 
0,118 
0,121 
0,124 


0,126 
0,129 
0,132 
0,135 
0,137 


0,140 
0,143 
0,146 
0,148 
0,151 


— "1 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


mme 7 — i 
e TOx87|10x8S|11x19/11x20/11x21|11x22/11x23 11x24|11x25 
centim, 


me.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc. 


0,207 | 0,213 | 0,117 | 0,123 | 0,129.| 0,136 | 0,142 | 0,148 | 0,154 
07211 | 0.217 | 0,119 | 07125 | 0,132 | 0,138 | 0,144 | 0,150 | 0,157 
0220 | 07121 | 0,128 | 0,134 | 0,140 | 0,147 | 0,153 | 0,159 


è» du 


0218 | 0,224 | 0,123 | 07130 | 0,136 | 0,143 | 0,149 | 0,156 | 0,162 
po? 0.228 | 07125 | 0,132 | 0,139 | 0,145 | 0,152 | 0,158 | 0,165 


0,226 | 0,232 | 0,127 | 0,134 | 0,141 | 0,148 | 0,154 | 0,161 | 0,168 
0236 | 0/130 | 0,136 | 0,143 | 0,150 | 0,157 | 0,164 | 0,170 


S5é55 388383 


o 


0233 | 0.239 | 0,132 | 07139 | 0,146 | 0,152 | 0,159 | 0,166 | 0,173 
0237 | 0/243 | 0,134 | 0/141 | 0,148 | 0,155 | 0,162 | 0,169 | 0,176 
0240 | 0247 | 0,136 | 0,143 | 0,150 | 0,157 | 0,164 | 0,172 | 0,179 


0,244 | 0,251 | 0,138 | 0,145 | 0,152 | 0,160 | 0,167 | 0,174 | 0,181 
0,248 | 0255 | 0,140 | 0,147 | 0,155 | 0,162 | 0,170 | 0,177 | 0,184 
0,252 | 0,258 | 0,142 | 0/150 | 0,157 | 0,165 | 0,172 | 0,180 | 0,187 
0,255 | 0.962 | 0,144'| 0,152 | 0,159 | 0,167 | 0,175 | 0,182 | 0,190 
0,259 | 0/266 | 0,146 | 0,154 | 0,162 | 0,169 | 0,177 | 0,185 | 0,192 


0,263 | 0,270 | 0,148 | 0,156 | 0,164 | 0,172 | 0,180 | 0,187 | 0,195 
0,266 | 0,274 | 0,150 | 0,158 | 0,166 | 0,174 | 0,182 | 0,190 | 0,198 
0,270 | 07277 | 0,153 | 0,161 | 0,169 | 0,177 | 0,185 | 0,193 | 0,201 
0,274 | 07281 | 0,155 | 0,163 | 0,171 | 0,179 | 0,187 | 0,195 | 0,203 
0,277 | 0.285 | 0,157 | 0,165 | 0,173 | 0,181 | 0,190| 0,198 | 0,206 


0,281 | 0,289 | 0,159 | 0,167 | 0,176 | 0,184 | 0,192 | 0,201 | 0,209 
0,285 | 0293 | 0,161 | 0/169 | 0178 | 0,186 | 0,195 | 0,203 | 0,212 
0289 | 07296 | 0,163 | 0,172 | 0,180 | 0,189 | 0,197 | 0,206 | 0,214 
0292 | 07300 | 0,165 | 07174 | 0,182 | 0,191 | 0,200 | 0,209 | 0,217 
0,296 | 0,304 | 0,167 | 07176 | 0,185 | 0,194 | 0,202 | 0,211 | 0,220 


0,300 | 0,308 | 0,169 | 0,178 | 0,187 | 0,196 | 0,205 | 0,214 | 0,223 
0,303 | 07812 | 0,171 | 0180 | 0,189 | 0,198 | 0,207 | 0,216 | 0,225 
0,307 | 07315 | 0173 | 07183 | 0,192 | 0,201 | 0,210 | 0,219 | 0,228 
0,311 | 0319 | 0,176 | 0,185 | 0,194 | 0,203 | 0,213 | 0,222 | 0,23 
0,314 | 0,323 | 0,178 | 0,187 | 0,196 | 0,206 | 0,215 | 0,224 | 0,234 


0,318 | 0,327 | 0,180 | 0,189 | 0,199 | 0,208 | 0,218 | 0,227 | 0,236 
0.322 | 07331 | 0182 | 07191 | 0,201 | 0,211 | 0,220 | 0,230 | 0,239 
0,326 | 0,334 | 0,184 | 07194 | 0,203 | 0,213 | 0,223 | 0,232 | 0,242 
0329 | 07338 | 07186 | 0/196 | 0,206 | 0,215 | 0,225 | 0,235 | 0,245 
0,333 | 0,342 | 0188 | 0,198 | 0,208 | 0,218 | 0,228 | 0,238 | 0,247 


0,337 | 0,346 | 0,190 | 0,200 | 0,210 | 0,220 | 0,230 | 0,240 | 0,250 
0,340 | 0/350 | 0,192 | 0/202 | 0,213 | 0,223 | 0,238 | 0,243 | 0,253 
0844 | 07353 | 0/194 | 0205 | 0,215 [0,225 | 0,235 | 0,246 | 0,256 
0/348 | 07357 | 07196 | 0/207 | 0,217 | 0,227 | 0,238 | 0,248 | 0,258 
0,851 | 0,361 | 0.199 | 0,209 | 0,219 | 0,230 | 0,240 | 0,251 | 0,261 
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0,355 | 0,365 | 0,201 | 0,211 | 0,222 | 0,232 | 0,243 | 0,253 | 0,264 
0359 | 0,369 | 0/203 | 07213 | 07224 | 0,235 | 0,245 | 0,256 | 0,267 
0,363 | 07372 | 0/205 | 07216 | 0,226 | 0,237 | 0,248 | 0,259 | 0,269 
0,366 | 0,376 | 0,207 | 0/218 | 0229 | 0,240 | 0,250 | 0,261 | 0,272 
07370 | 0,380 | 0209 | 0/220 | 0,231 | 0,242 | 0,253 | 0,264 | 0,275 


n» 


- 


- 


eo DESSÌ 


pà 


este JESS 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Lungh. ALTEZZA E 
in metri 
e 11x26/11x27|11x 28 

CENUPI. me.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc.|mc.de. 
1,10 0,031 | 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,036 
1,20 0,034 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,040 
1,30 0,037 | 0,039 | 0,040 | 0,041 | 0,043 
1,40 0,040 | 0,042 | 0,043 | 0,045 | 0,046 
1,50 0,043 | 0,045 | 0,046 | 0,048 | 0,049 
1,60 0,046 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,053 
1,70 0,049 | 0,059 | 0,052 | 0,054 | 0,056 
1,59 9,051 | 9,053 | 0,055 | 0,057 | 0,059 
1,90 0,054 | 0,056 | 0,059 | 0,061 | 0,063 
2,00 0,057 | 0,059 | 0,062 | 0,064 | 0,066 
2,10 0,060 | 0,062 | 0,065 | 0,067 | 0,069 
2,20 0,063 | 0,065 | 0,068 | 0,070 | 0,073 
2,50 0,066 | 0,068 | 0,071 | 0,073 | 0,076 
2,40 0,069 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,079 
2,50 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,082 
2,60 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,083 | 0,086 
2,70 0,077 | 0,080 | 0,083 | 0,086 | 0,089 
2,50 0,080 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,092 
2,90 0,088 | 0,086 | 0,089 | 0,093 | 0,096 
3,00 0,086 | 0,089 | 0,092 | 0,096 | 0,099 
3,10 0,089 | 0,092 | 0,095 | 0,099 | 0,102 
8,20 0,092 | 0,095 | 0,099 | 0,102 | 0,106 
3,9 0,094 | 0,098 | 0,102 | 0,105 | 0,109 
3,40 0,097 | 0,101 | 0,105 | 0,103 | 0,112 
3,50 0,100 | 0,104 | 0,108 | 0,112 | 0,115 
8,60 0,103 | 0,107 | 0,111 | 0,115 | 0,119 
3.70 0,106 | 0,110 | 0,114 | 0,118 | 0,122 
3,50 0,109 | 0,113 | 0,117 | 0,121 | 0,125 
3,90 0,112 | 0,116 | 0,120 | 0,124 | 0,129 
4,00 0,114 | 0,119 | 0,123 .| 0,123 | 0,132 
4,10 0,117 | 0,122 | 0,126 | 0,131 | 0,135 
4,20 0,120 | 0,125 | 0,129 | 0,134 | 0;139 
4,30 0,123 | 0,128 | 0,132 | 0,137 | 0,142 
4,40 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,140 | 0,145 
4,50 0,129 | 0,134 | 0,139 | 0,144 | 0,148 
4,60 0,132 | 0,137 | 0,142 | 0,147 | 0,152 
4,70 0,134"| 0,140 | 0,145 | 0,150 | 0,155 
4,50 0,137 | 0,143 | 0,148 | 0,153 | 0,158 
4,90 0,140 | 0,146 | 0,151 | 0,156 | 0,162 
5,00 0,143 | 0,148 | 0,154 | 0,159 | 0,165 
5,10 0,146 | 0,151 | 0,157 | 0,163 | 0,168 
5,20 0,149 | 0,154 | 0,160 | 0,166 | 0,172 
5,930 0,152 | 0,157 | 0,163 | 0,169 | 0,175 
5,40 0,154 | 0,160 | 0,166 | 0,172 | 0,178 
5,50 0,157 | 0,163 | 0,169 | 0,175 0,181 


11Xx29/11Xx80|11x31|11x82/11x88|11x34 


me.de. 


0,038 
0,041 
0,044 
0,048 
0,051 


0,055 
0,058 
0,061 
0,065 
0,068 


0,072 
0,075 
0,078 
0,082 
0,085 


0,089 
0,092 
0,095 
0,099 
0,102 


0,106 
0,109 
0,113 
0,116 
0,119 


0,123 
0,126 
0,130 
0,133 
0,136 


0,140 
0,143 
0,147 
0,150 
0,153 


0,157 
0,160 
0,164 
0,167 
0,170 


0,174 
0,177 


0,181 | 


0,184 
0,188 


me.de. 


0,039 
0,042 
0,046 
0,049 
0,053 


0,056 
0,060 
0,063 
0,067 
0,070 


0,074 
0077 
0,081 
0,084 
07088 


0,092 
0,095 
0,099 
0,102 
0,106 


0,109 
0,113 
0,116 
0119 
0,123 


0,127 
0,130 
0,134 
0137 
0,141 


0,144 
07148 
0,151 
0,155 
0,158 


0,162 
0,165 
0,169 
0,172 
0,176 


0,180 
0,183 
0,187 
0,190 
0,194 


me.de. 


0,040 
0,044 
03047 
0,051 
0,054 


0,058 
0,062 
0,065 
0,069 
0,073 


0,076 
0,080 
0,083 
0,087 
0,091 


0,094 
0,098 
0,102 
0,105 
0,109 


0,113 
0,116 
0,120 
0,123 
0,127 


0,151 
01134 
0,138 
0,142 
0,145 


0,149 
0,152 
0,156 
0,160 
0,163 


0,167 
0,171 
0,174 
0,178 
0,181 


0,185 
0,189 
0,192 
0,196 
0,200 


me.dc. 


0,041 
0,045 
0,049 
07052 
0,056 


0,060 
0,064 
0067 
0,071 
0,075 


0,079 
0,082 
0086 
0,090 
0,093 


0,097 
0,101 
0,105 
0,108 
0,112 


0,116 
0,120 
0,123 
07127 
0,131 


0,135 
0,138 
0,142 
0,146 
0,150 


0,153 
0,157 
0,161 
0,165 
0,168 


0,172 
0,176 
0,180 
0,183 
0,187 


0,191 
0,194 
0,198 
0,202 
0,206 


Lg 3 Ge 
—r+}P+_—TrT—TE.E.T«T "F|_R''iif[(‘‘ttàtàthii=<ici«—-.--o--.=-—rss-; 
ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Lungh. 
docet TTT SARI ET 
e 11 x26|11x27/11x28|11x29|11x30|11x31|11x82|11x33|11x34 
GELA me.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.de.Imc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.de.|me.dc. 
5,60 0,160 | 0,166 | 0,172 | 0,179 | 0,185 | 0,191 | 0,197 | 0,203 | 0,209 
5,70 0,163 | 0,169 | 0,176 | 0,182 | 0,188 | 0,194 | 0,201 | 0,207 | 0,213 
5,80 0,166 | 0,172 | 0,179 | 0,185 | 0,191 | 0,198 | 0,204 | 0,211 | 0,217 
0,90 0,169 | 0,175 | 0,182 | 0,188 | 0,195 | 0,201 | 0,208 | 0,214 | 0,221 
6,00 0,172 | 0,178 | 0,185 | 0,191 | 0,198 | 0,205 | 0.211 | 0,218 | 0,224 
6,10 0,174 | 0,182 | 0,188 | 0,195 | 0,201 | 0,208 | 0,215 | 0,221 | 0,228 
6,20 0,177 | 0,184 | 0,191 | 0,198 | 0,205 | 0,211 | 0,218 | 0,225 | 0,232 
6,30 0,180 | 0,187 | 0,194 | 0,201 | 0,208 | 0,215 | 0,222 | 0,229 | 0,236 


6,40 | 0,183 | 0,190 | 0,197 | 0,204 | 0,211 | 0,218 | 0,225 | 0,232 | 0,239 
6,50 | 0186 | 0,193 | 0,200 | 0,207 | O/214 | 0,222 | 0,229 | 0,236 | 0,243 


6,60 || 0,189 | 0,196 | 0,203 | 0,211 | 0,218 | 0,225 | 0,232 | 0,240 | 0,247 
6,70 | 0,192|0,199|0,206 | 0,214| 0,221 | 0,228 | 0,236 | 0,243 | 0,251 
6,50 || 0,194|0,202 | 0,209 | 0,217 | 0,224 | 0,232 | 0,239 | 0,247 | 0,254 
6,90 || 0,197 | 0,205 | 0,213 | 0,220 | 0.228 | 0,235 | 0,243 | 0,250 | 0,258 
7,00 || 0,200 | 0,208 | 0,216 | 0,223 | 0,231 | 0,239 | 0,246 | 0,254 | 0,262 


7,10 ||0,203|0,211|0,219|0,226 | 0,234 | 0,242 | 0,250 | 0,258 | 0,266 
7,20 ||0/206 | 0,214| 0,222 | 0,229 | 0,238 | 0246 | 0253 | 0,261 | 0,269 
7,80 || 0,209 | 0,217 | 0,225 | 0,233 | 07241 | 07249 | 07257 | 0,265 | 0,273 

0,220 | 0.223 | 07236 | 0/244 | 0,252 | 0,260 | 0,269 | 0,277 
0,214 | 0,223 | 0,231 | 0,239 | 0,247 | 0,256 | 0,264 | 0,272 | 0,280 


0,217 | 0,226 | 0,234 | 0,242 | 0,251 | 0,259 | 0,268 | 0,276 | 0,284 
0,220 | 0,229 | 0,237 | 0,246 | 0,254 | 0,263 | 0,271 | 0,280 | 0,288 
0,223 | 0,232 | 0,240 | 0,249 | 0,257 | 0,266 | 0,275 | 0,283 | 0,292 
0,226 | 0,235 | 0,243 | 0,252 | 0,261 | 0,269 | 0,278 | 0,287 | 0,295 
,229 | 0,238 | 0,246 | 0,255 | 0,264 | 0,273 | 0,282 | 0,290 | 0,299 


,232 | 0,242 | 0,249 | 0,258 | 0,267 | 0,276 | 0,285 | 0,294 | 0,303 
235 | 0,244 | 0,253 | 0,262 | 0,271 | 0/2-0 | 0,289 | 0298 | 0,307 
0,237 | 0,247 | 0,256 | 0,265 | 0,274 | 0,283 | 0,292 | 0,301 | 0,310 
0,240 | 0,249 | 0,259 | 0,268 | 0,277 | 0,288 | 0,296 | 0,305 | 0,314 
0,243 | 0,252 | 0,262 | 0,271 | 0,280 | 0,290 | 0299 | 0,309 | 0,318 


,246 | 0,255 | 0,265 | 0,274 | 0,284 | 0,293 | 0,303 | 0,312 | 0,322 
0,249 | 0,258 | 0,268 | 0,278 | 0,287 | 0,297 | 0,306 | 0,316 | 0,325 
0,252 | 0,261 | 0,271 | 0,281 | 0,290 | 0,300 | 0,810 | 0,319 | 0,329 
0,255 | 0,264 | 0,274 | 0,284 | 0,294 | 0,303 | 0,313 | 0,323 | 0,333 
0,257 | 0,267 | 0,277 | 0,287 | 0,297 | 0,307 | 0,317 | 0,327 | 0,337 


0,260 | 0,270 | 0,280 | 0,290 | 0,300 | 0,310 | 0,320 | 0,330 | 0,340 
0,263 | 0,273 | 0,283 | 0,293 | 0,304 | 0,314 | 0,324 | 0/334 | 0/344 
0,266 | 0,276 | 0,286 | 0,297 | 0,307 | 0,317 | 0327 | 0/338 | 07348 
0,269 | 0,279 | 0,290 | 0,300 | 0,310 | 0,321 | 0,331 | 07341 | 0/352 
0,272 | 0,282 | 0,293 | 0,303 | 0,313 | 0,324 | 0,334 | 0/345 | 07355 


0,275 | 0,285 | 0,296 | 0,306 |:0,317 | 0,327 | 0,838 | 0,348 | 0,359 
0,277 | 0,288 | 0,299 | 0,309 | 0,320 | 0331 | 0,341 |-07352 | 0/363 
0,280 | 0,291 | 0,302 | 0,313 | 0,323 | 0334 | 0,345 | 07356 | 0/367 
0,383 | 0,294 | 0,305 | 0,216 | 0,327 | 0,338 | 07348 | 07359 | 07370 
0,286 | 0,297 | 0,808 | 0,319 | 0,330 | 0,341 | 0,352 | 0,363 | 0,374 
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11x35 
me.de. 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


11Xx86|11Xx37|11x88/12x19 12x20/12x21 


me.de.|mc.dc. 


me.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc. 


12x22 
me.de. 


12x28 
mce.dc. 


0,042 
07046 
0,050 


0,044 
0,048 
0,051 
01055 
0059 


0,063 
0,067 
0,071 
0,075 
0,079 


0,083 
0,087 
0,091 
0,095 
0,099 


0,103 
0,107 
0,111 
0,115 
0,119 


0,123 
0,127 
0,131 
0,135 
0,139 


0,143 
0,147 
0,150 
0,154 
0,158 


0,162 
0,166 
0,170 
0.174 
0,178 


0,182 
0,186 
0,190 
0,194 
0,198 


0,202 
0,206 
0,210 
0,214 
0218 


0,045 
0,049 
0,053 
0,057 
0:061 


0,065 
0,069 
0.073 
0,077 
0,081 


0,085 
0,090 
0,094 
0,098 
0,102 


0,106 
0,110 
0,114 
0,118 
0,122 


0,126 
0,130 
0,134 
0,138 
0,142 


0,147 
0,151 
0,155 
0,159 
0,163 


0,167 
0,171 
0,175 
0,179 
0,183 
0,187 


0,191 
0,195 


0,046 | 0,025 | 0,026 | 0,028 
0,050 | 0,027 | 0,029 | 05080 
0,054 | 0,030 | 0,031 | 0033 
0,059 | 0,032 | 0,034 | 07035 
0,063 | 0,034 | 0,036 | 07088 


0,067 | 0,036 | 0,038 | 0,040 
0,071 | 0,039 | 0,041 | 0/043 
0,075 | 0,041 | 0,043 | 07045 
0,079 | 0,043 | 0,046 | 0048 
0,084 | 0,046 | 0,048 | 0,050 


0,088 | 0,048 | 0,050 | 0,053 
0,092 | 0,050 | 0,053 | 0/055 
0,096 | 0,052 | 0,055 | 0,058 
0,100 | 0,055 | 0,058 | 0,060 
0,104 | 0,057 | 0,060 | 0,063 


0,109 | 0,039 | 0,062 | 0,066 
0,113 | 0,062 | 0,065 | 0,068 
0,117 | 0,064 | 0,067 | 07071 
0,121 | 0,066 | 0,070 | 0,073 
0,125 | 0068 | 0,072 | 07076 


0,130 | 0,071 | 0,074 | 0,078 
0,134 | 0,073 | 0,077 | 0081 
0,138 | 0,075 | 0,079 | 0,083 
0,142 | 0,078 | 0,082 | 0,086 
0,146 0,084 | 0,088 


0 
0,080 
0,150 | 0,082 | 0,086 | 0,091 
0,155 | 0,084 | 0,089 | 0,093 
0,159 | 0,087 | 0,091 | 0,096 
0,163 | 0,089 | 0,094 | 0/098 
0,167 | 0,091 | 0,096 | 0101 


0,171 | 0,093 | 0,098 | 0,103 
0,176 | 0,096 | 0,101 | 0,106 
0,180 | 0,098 | 0,103 | 0,108 
0,184 | 0,100 | 0,106 | 0,111 
0,188 | 0,103 | 0,108 | 07113 


0,192 | 0,105 | 0,110 | 0,116 
0,196 | 0,107 | 0,113 | 07118 
0,201 | 0,109 | 0,115 | 0,121 
0,205 | 0,112 | 0,118 | 07128 
0,209 | 0,114 | 0,120 | 0,126 


0,213 | 0,116 | 0,122 | 0,129 


è) 


0,1 
0,217 | 0,119 | 0,125 | 0,131 
0,222 | 0,121 | 0,127 | 0/134 
0,130 
0,132 


0,226 | 0,123 0,136 
0,230 | 0,125 


0,139 I 


0,029 
0,032 
0,034 
0,037 
0,040 
0,042 


0,045 
0,048 


0,050 | 


0,053 


0,055 
0,058 
0,061 
0,063 
0,066 


0,069 
0,071 
0,074 
0,077 
0,079 


0,082 
0,084 
0,087 
0,090 
0,092 


0,095 
0,098 
0,100 
0,103 
0,106 


0,108 
0,111 
0,114 
0,116 
0,119 


0,121 
0,124 
0,127 
0129 
0,132 


0,135 
0,137 
0,140 
0,143 
0,145 


0,030 
0,033 
0,036 
0,039 
0041 


0,044 
0,047 
0,050 
0,052 
0,055 


0,058 
0,061 
0,063 
0,066 
0,069 


0,072 
0,075 
0,077 
0,080 
0,083 


0,086 
0,088 
0,091 
0,094 
0,097 


0,099 
0,102 
0,105 
0,108 
0,110 


0,113 
0,116 
0,119 
0,121 
0,124 


0,127 
0,130 
0,132 
0,135 
0,138 


0,141 
0.144 
0,146 
0,149 
0,152 


ir 


e. ||11x35 11x86 11x57 


Lungh. 

in metri 
centim. Coda 
5,60 0,216 
5,70 0,219 
5,50 0,223 
5,90 0,227 
‘6,00 0,231 
6,10 0,235 
- 6,20 0,239 
6,30 0,243 
6,40 0,246 
. 6,50 0,250 
6,60 0,254 
6,70 0,258 
6,90 0,262 
6.90 0,266 
+ 7,00 0,269 
7,10 0,273 
7,20 0,277 
7,30 0,281 
7,40 0,285 
i 7,50 0,239 
7,60 || 0,293 
7,50 || 0,296 
7,80 0,300 
7,90 0,304 
8,00 0,308 
‘8,10 0,312 
8,20 0,316 
8,30 0,320 
8,40 0,323 
8,50 0,327 
8,60 0,331 
8,70 0,335 
8,80 0,339 
8,90 0,343 
9,00 0,346 
9,10 0,350 
9,20 0,354 
9,30 0,358 
9,40 0,362 
9,50 0,366 
9,60 0,370 
9,70 0,373 
9,80 0,377 
9,90 0,381 
10,00 0,385 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


me.de. 


me.de. 


11 x38|12x19 
mce.de.|me.dc. 


12x20/12x 21 


me.de.|mc.dc. 


0,222 
0,226 
0230 
07234 
0,238 


0,242 
0,246 
0249 
0,253 
0,257 


0,261 
0,265 
0,269 
0,273 
0,277 


0,228 
0,232 
0,236 
0,240 
0,244 


0,248 
0,252 
01256 
0,260 
0,265 


0,269 
0,273 
0,277 
0,281 
0,235 


0,289 
0,293 
0,297 
0,301 
07305 


0,309 
0,313 
0,317 
0,322 
07326 


0,330 
0,334 
0,338 
0,342 
0,346 


0,350 
0,354 
0,353 
0,362 
0,366 


0.370 
0,374 
0,379 
0,383 


è) 


0387 


0,391 
07395 
0,399 
0,403 
0,407 


0,128 
0,130 
07132 
07135 
0137 


0,139 
0,141 
0,144 
07146 
0,148 


0,150 
0,153 
0,155 
0,157 
07160 


0,162 
0,164 
0,166 
0,169 
0,171 


0,173 
0,176 
0,178 
0,180 
0,182 


0,185 
0,187 
0,189 
0,192 
0,194 


0,196 
0,198 
07201 
07203 
0,205 


0,207 
07210 
0,212 
0,214 
0,217 


0,219 
0,221 
0,223 
0,226 
0,228 


it 


0,134 
0,137 
0,139 
0,142 
0,144 


0,146 
0,149 
0,151 
0,154 
0,156 


0,141 
0,144 
0,146 
0,149 
0,151 


0,154 
0,156 
0,159 
0,161 
0,164 


0,166 
0,169 
0,171 
0.174 
0,176 


0,179 
0181 
0184 
0,186 
0,189 


0,192 
0,194 
0,197 


.7. — BELLUOMINI, Pront. per la cub. dei legnami. 


12x22 
me.de. 


0,148 
07150 
0,153 
0,156 
0,158 


0,161 
0,164 
0,166 
07169 
0,172 


0,174 
0,177 
0,180 
0,182 
0,185 


0,187 
0,190 
0,193 
0,195 
0,198 


0,201 
0.203 
0,206 
0,209 
0,211 


0,214 
0,216 
0,219 
0.222 


Miadazioni 


224 


22 
93 
23 
23 
CA 


Ù 
0 
2 
5) 
‘238 
0 
43 
6 


24 
a 24 
,24 
248 
5251 
253 
0,256 
0,259 
0,261 


0, 
0, 
0, 
0, 
0 
0 
0 
0, 
0, 
0 
0 
0, 


0,264 


19x25 
me.dc. 


sto 


è 


ao 


‘O 00 00 00 
RIN 


ter 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 


1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 


1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 


12x24 
me.de. 


12x29 
me.de. 


(12x26! 


me.de. 


12x27|12x 28 
me.dc.|me.dc. 


0,032 
0,035 
0,037 
0,040 
0,043 


0,046 
0,049 
0,052 
0,055 
0,058 


0,060 
0,063 
0,066 
0,069 
0,072 


0,075 
0,078 
0,081 
0,084 
0,086 


0,089 
0,092 
0,095 
0,098 
0,101 


0,104 


ae) 
dd 
2 


- 


dee 


aero 


v 


so 


DI Wa 


0,033 
0,036 
0,039 
0,042 
0,045 


0,018 
0051 
0,034 
0,057 
0,060 


. 
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Duni na 
Ul pa (Je) DO 
(=) > (KS) D 


+» 


DOSSO 2222 SELL DOLL 
Led 
(S6) 
(Sr 


ara 
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0,034 
0,037 
0,041 
0,044 
0,047 


0,050 
0,053 
0,056 
0,059 
0,062 


0,066 
0069 
0,072 
07075 
0078 


0,081 
0,084 
0,087 
0,090 
0,091 


0,097 
0,100 
0103 
0,106 
0,109 


0.112 
0,115 
0,119 
0,122 
0,125 


0,128 
0,131 
0,134 
0,137 
0,140 


0,144 
0,147 
0,150 
0,153 
0,156 


0,159 
0,162 
0,165 
0,168 
0,172 


0,036 
0,039 
0,012 
0,045 
0,049 


0,052 
0,055 
0,058 
0,062 
0,065 


0,068 
0,071 
07075 
0,078 
0,081 


0,084 
0,087 
0,091 
0,094 
0,097 


0,100 
0,104 
0,107 
0,110 
0,113 


0,117 
0,120 
0,123 
0,127 
0,130 


0,133 
0,136 
0,139 
0,143 
0,146 


0,149 
0,152 
0156 
0,159 
0,162 


0,163 
0,168 
0,172 
0,175 
0,178 


0,037 
0,040 
0,044 
0,047 
0,050 


0,054 
0,057 
0,060 
0,064 
0,067 


0,071 
0,074 
0,077 
0,081 
07084 


0,087 
0.091 
0,094 
07097 
0,101 


0,104 
0,108 
0,111 
0,114 
0,118 


0,121 
0,124 
07128 
0,131 
0,134 


0,138 


0,038 
0,042 
0,045 
070.19 
0,052 


0,036 
0059 
0063 
0066 
0,070 


0,073 
0,077 
07080 
0084 
0,087 


0,090 
0,094 
0,097 
0,101 
0,104 


0,108 
0,111 
0,115 
0,118 
0,122 


0,125 
0,129 
0,132 
07136 
0,139 


0,143 
0,146 
0,150 
0,153 
0,157 


0,160 
0,164 
0,167 
0,171 
0,174 


0,177 
0181 
0,184 
0,188 
0,191 


me.de. 


12x29 /12x50|12x381 


me.de.|me.dc. 


0,040 | 0,041 
0,013 | 07045 
0,047 | 0/04S 
0,050 | 0,052 
0,054 | 07056 


0,058 | 0,060 
0,061 | 07063 
0,065 | 0.067 
0.068 | 0,071 
0,072 | 0,074 


0,076 | 0,078 
0,079 | 07082 
0,083 | 07086 
0,086 | 0.089 
0,090 | 0093 


0,094 | 0,097 
0,097 | 07100 
0,101 | 07104 
0,104 | 0,108 
0,108 | 07112 


0,112 | 0,115 
0,115 | 0119 
0,119 | 07123 
0,122 | 07126 
0,126 | 0/130 


0,130 | 0,134 
0,133 | 07138 
07137 | 07141 
0,140 | 0,145 
0,144 | 07149 


0,148 | 0,153 
0,151 | 07156 
0,155 | 0,160 
0158 | 07164 
0,162 | 0,167 


0,166 | 0,171 
0,169 | 0,175 
0,173 | 07179 
0,176 | 0182 
07180 | 0,186 


0,184 | 0,190 
07187 | 07193 
0,191 | 0,197 
0,194 | 07201 


0,195 | 0,205 | 
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Re fr 


12x25/12x2612x27/12x 28 
.|mce.dc. 


0,168 
0,171 


0,174 
0,177 
0,180 


0,183 
0186 
0189 
0,192 
0,195 


0,198 
0.201 
0,204 
0,207 
0,210 


0,213 
0216 
07219 
0,222 
0225 


0,228 
0723L 
07234 
07237 
0/240 


0,243 
0246 
0,249 
0,252 
0,255 


0,258 
0261 
07264 
0267 
0270 


0,273 
0.276 
0279 
0282 
0285 


0,288 
0,291 
0294 
07297 
0,300 


.|Ime.dc.|mc.dc 


0,175 
0,178 
0,181 
07184 
07187 


0,190 
0,193 
07197 
0200 
0,203 


0,206 
0,209 
0.212 
0215 
0218 


.|me.dc 


0,181 
0,185 
0,188 
0,191 
0194 


0,198 
0.201 
0204 
0.207 
0,211 


0,214 
07217 
0220 
07224 
07227 


0,230 
0233 
0237 
0240 
07243 


0,246 
0249 
07253 
07256 
0,259 


0,262 
0266 
0,269 
0.272 
0/275 


0,279 
0.282 
0285 
07288 
0,292 


0,295 
07298 
0,301 
0,305 
07308 


0,311 
0,314 
0,318 
07321 
0,324 


0,188 
0,192 
07195 
07198 
0,202 


0,205 
0/208 
0212 
0,215 
0,218 
0,222 
0,225 
0228 


0,232” 


>) 
07235 
0,239 
0242 
0245 
0249 
0,252 


0,255 
0.259 
0,262 
0.265 
07269 


0,272 
0276 
0279 
0,282 
0,236 


0,289 
07292 
07296 
0299 
0,302 


0,306 
0,309 
0,312 
0,316 


- 


0,333 
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0,336 


12x29|12x 30 
me.de.|mc.dc. 


0,195 
0,198 
0,202 
0205 
0.209 


0,212 
0216 
0,219 
0223 
0226 


0,230 
07233 
07237 
07240 
0244 


0,247 
0,251 
0254 
0258 
0,261 


0,264 
0268 
07271 
0275 
0,278 


0,282 
0285 
07289 
0,292 
0,296 


0,299 
0,303 
0,306 
0,310 
0,313 


0,317 
0,320 
0,324 
0,327 
0,331 
0,334 
0,338 
0341 
0,345 
0348 


0,202 
07205 
0.209 
0.212 
0,216 


0,220 
0223 
0.227 
0230 
0,234 


0,238 
0241 
0,245 
0248 
0252 


0,256 
0259 
0.263 
0,266 
0270 


0,274 
07277 
07281 
0,284 
0,288 


0,292 
0,295 
0,299 
0,302 
0306 


0,310 
0,313 
0,317 
0,320 
0,324 


0,328 
0,331 
0,335 
07338 
0,342 


0,346 
07349 
0,353 
0,356 
0360 


12x81 
me.dc. 


0,208 
0.212 
0,216 
0.219 
0,223 


0,227 
07231 
0234 
0238 
0242 


0,246 
0,249 
07253 
0.257 
0,260 


12x82 
mce.de. 


0,215 
0,219 
0,223 
0227 
07230 


0,234 
0,238 
0242 
0246 
0,250 


0,253 
0.257 
07261 
0,265 
0,269 


0,273 
0276 
07280 
07284 
0/288 


0,292 
07296 
0,300 
0,303 
0,307 


0,811 
0,315 
0,319 
0,323 
0326 


0,330 
0,334 
0,338 


Parte TERZA 


Dei Legnami quadrati in travi ecc. 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
inmetriz —<C_ |. CTER 
e 11Xx11|11x12/11x13/11x14/11x15|11X16/11Xx17/11x18|12x12 


centim. 
me.de.|me.dc.jmc.dc.|mec.dc.|mc.dc.|mc.dec.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc. 


1,10 || 0,013 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 0,022 | 0,016 
1.20 || 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 07020 | 0,021 | 0,022 | 07024 | 0,017 
1,80 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 0,020 | 07021 | 0,023 | 07024 | 0,026 | 0,019 
1,49 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 07023 | 0,025 | 0,026 | 0,028 | 0,020 
1,50 || 0/018| 07020 | 0,021 | 0,023 | 07025 | 0,026 | 0/028 | 0,030 | 0022 


1,60 |[0,019| 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,023 
1,70 || 0,020| 0,022 | 0,024 | 0,026 | 07028 | 0,030 | 0/032 | 0,034 | 0,024 
1,80 | 0,022 | 0/024 | 0026 | 0,028 | 07030 | 0,033 | 0,034 | 0.036 | 0,026 
1,90 |0,023|0,025 | 0,027 | 0,029 | 07031 | 0/0335 | 07036 | 0,038 | 0,027 
2.00 |{ 0,924 | 0,026 | 0,029 | 0,031 | 07033 | 05037 | 07037 | 0,040 | 0,029 


2.10 ||0,025|0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,035 | 0,0394 0,039 | 0,042 | 0,030 
2,20 || 0,027 | 0029 | 0,031 | 0,034 | 0.036 | 0/040 | 07041 | 07044 | 0,032 
230 | 0,028 | 0,030 | 0,033 | 0,035 | 0,038 | 0,042 | 07043 | 07046 | 0,033 
240 |0,029| 0,032 | 0,034 | 0.037 | 0040 | 0,044 | 0045 | 0,048 | 0,035 
2,50 | 07030 | 0,033 | 0/036 | 0,038 | 0.041 | 07046 | 07047 | 0,049 | 0,036 


2,60  |{ 0,031 | 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,043 | 0,047 | 0,049 | 0,051 | 0,037 
270 ||0/033 | 0/036 | 0,039 | 0,042 | 07045 | 0,048 | 07050 | 0,053 | 0,039 
2,80 || 0,034|07037.| 0,040 | 0,043 | 0.046 | 0.049 | 0052 | 0,055 | 0,040 
290 ||0/035 | 07038 | 0,041 | 0,045 | 0,048 | 07050 | 0,054 | 0,057 | 0,042 
3,00 || 0/036 | 0,040 | 0,043 | 0,046 | 07049 | 07052 | 0/056 | 0,059 | 0043 


8,10 |0,088|0,041 | 0,044 | 0,048 | 0,051 | 0,055 | 0,058 | 0,061 | 0,045 
3,20 || 07039 | 0/042 | 0046 | 0,049 | 0,053 | 0.056 | 0.060 | 0,063 | 0,046 
3,30. || 0,040 | 07044 | 0047 | 0,051 | 0054 | 0/058 | 0,062 | 0,065 | 0,048 
3,40 || 0.041 | 0/045 | 0,049 | 0,052 | 0,056 | 0,060 | 0,064 | 0,067 | 0,049 
3,50 | 0,042| 0046 | 0,050 | 0,054 | 0/058 | 0,062 | 02065 | 0,069 | 0,050 


3,60. |{ 0,044| 0,048 | 0,051 | 0,055 | 0,059 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,052 

0,045 | 0,049 | 0,053 | 07057 | 0,061 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,053 
0,046 | 0,050 | 0.054 | 0,059 | 0/063 | 0,067 | 0.071 | 0,075 | 0,055 
0,047 | 0,051 | 07056 | 0,060 | 0,064 | 0,069 |.0.073 | 0,077 | 0,056 
0,048 | 0,053 | 0.057 | 0,062 | 0,066 | 07070 | 0/075 | 0,079 | 0,058 


0,050 | 0,054 | 0,059 | 0,063 | 0,068 | 0,072 | 0,077 | 0,081 | 0,059 
0,051 | 0,055 | 0/060 | 0,065 | 0,069 | 0,074 | 0079 | 0,083 | 0,060 
0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,066 | 0,071 | 0,076 | 07080 | 0,085 | 0,062 
0,053 | 0,058 | 0,063 | 07068 | 0,073 | 0077 | 0/082 | 0087 | 0,063 
0,054 | 07059 | 0,064 | 0,069 | 0/074 | 0,079 | 07084 | 0,089 | 0,065 


0,056 | 0,061 | 0,066 | 0,071 | 0,076 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | 0,066 
0,057 | 0,062 | 0.067 | 0,072 | 0,078 | 0,083 | 07088 | 0,093 | 0,068 
0,058 | 0,063 | 0069 | 07074 | 0079 | 0084 | 0,090 | 0,095 | 0,069 
0,059 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0)081 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,071 
0,060 | 0,066 | 0,071 | 0,077 | 0,082 | 0,088 | 0,093 | 0,099 | 0,072 


0,062 | 0,067 | 0,073 | 0,079 | 0,084 | 0,090 | 0,095 | 0,101 | 0,073 
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0,063 | 0,069 | 07074 | 0,080 | 0,086 | 0,092 | 07097 | 0,103 | 0,075 
0,064 | 0,070 | 07076 | 0,082 | 0,087 | 0,093 | 07099 | 0,105 | 0,076 
0,065 | 0071 | 0,077 | 0,083 | 0089 | 0,095 | 07101 | 0,107 | 0,078 
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0067 | 0,073 | 0.079 | 0,085 | 0,091 | 0,097 | 07103 | 0,109 | 0,079 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 
e A1x11/11x12|11x18/11x14|11x15' 11x16 11x1711x18 


entim. 
en me.de.|mc.de.|mc.de.|me.dec.|mc.dc.|me.de.|me.de.|me.dc. 


CA 
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0,068 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,092 | 0,099 | 0,105 | 0,111 
0,069 | 0,075 | 0,082 | 0,088 | 0,094 | 0,100 | 0,107 | 07113 
0,070 | 0,077 | 0,083 | 07089 | 0,096 | 07102 | 07108 | 07115 
0,071 | 0,078 | 0,084 | 07091 | 0,097 | 0,104 | 07110 | 07117 
0,073 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 05112 | 0,119 


0,074 | 0,081 | 0,087 | 0,094 | 0,101 | 0,107 | 0,114 | 0,121 
0,075 | 0,082 | 0,089 | 0,095 | 0,102 | 0,109 | 0,116 | 0,123 
0,076 | 05083 | 0,090 | 07097 | 0104 | 0,111 | 07118 | 07125 
0,077 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,113 | 0120 | 0,127 
0,079 | 0,086 | 0,093 | 0,100 | 07107 | 0114 | 0/122 | 0/129 


0,080 | 0,087 | 0,094 | 0,102 | 0,109 | 0,116 | 0,123 | 0,131 
0081 | 0,088 | 0,096 | 07103 | 0,111 | 0,118 | 07125 | 0,133 
05082 | 0,090 | 0,097 | 07105 | 0,112 | 0,120 | 0,127 | 0,135 


0,083 | 0,091 | 0,099 | 0,106 | 0.114 | 0,121 | 0/129 | 0,137 


È) 


0,085 | 0,092 | 0,100 | 0,108 | 0,115 | 0,123 | 0,131 | 0,139 


3 


0,086 | 0,094 | 0,102 | 0,109 | 0,117 | 0,125 | 0,133 | 0,141 
0,087 | 05095 | 0,103 | 07111 | 0,119 | 0,127 | 0,135 | 0,143 
0,088 | 0,096 | 0,104 | 0/112 | 0,120 | 0,128 | 0,137 | 0,145 
0,090 | 0,098 | 0,106 | 0114 | 0/122 | 0,130 | 0,138 | 0,147 
0,091 | 0,099 | 0,107 | 0,115 | 0,124 | 0,132 | 0,140 | 0,148 


0,092 | 0,100 | 0,109 | 0,117 | 0,125 | 0,134 | 0,142 | 0,150 
0,093 | 0,102 | 0,110 | 07119 | 0,127 | 0,136 | 0,144 | 0,152 
0,094 | 0,103 | 0,112 | 0/120 | 0,129 | 0,137 | 0,146 | 0,154 
0,096 | 0,104 | 0,113 | 0,122 | 0,130 | 0,139 | 0,148 | 0,156 
0,097 | 0,106 | 0,114 | 0,123 | 0,132 | 0,141 | 0,150 | 0,158 


0,098 | 0,107 | 0,116 | 0,125 | 0,134 | 0,143 | 0,151 | 0,160 
0,099 | 0,108 | 0,117 | 07126 | 0,135 | 0,144 | 0,153 | 0,162 
0,100 | 0,110 | 0,119 | 07128 | 07137 | 0,146 | 0,155 | 0,164 
0,102 | 0,111 | 0,120 | 0129 | 0/139 | 0,148 | 0,157 | 0,166 
0,103 | 0,112 | 0,122 | 0,131 | 0,140 | 0,150 | 0,159 | 0,168 
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0,104 | 0,114 | 0.123 | 0,132 | 0,142 | 0,151 | 0,161 | 0,170 

0,105 | 0,115 | 0,124 | 07134 | 0,144 | 07153 | 0,163 | 0,172 
0,126 
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0,106 | 0,116 0,136 | 07145 | 07155 | 0,165 | 0,174 
0,108 | 0,117 | 0.127 | 07137 | 07147 | 0,157 | 0,166 | 0,176 
0,109 | 0,119 | 0,129 | 0/139 | 0148 | 0,158 | 0,168 .| 0,178 


0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,180 
0.111 | 0,121 | 0,132 | 0,142 | 0/152 | 0/16% | 0.172 | 0,182 
0,113 | 0,123 | 0,133 | 0,143 | 07154 | 0/164 | 0,174 | 0,184 
07114 | 0,124 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | 0,165 | 0,176 | 0,186 
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,50 || 07115 | 0125 | 07136 | 0/146 | 07157 | 07167 | 0178 | 0,188 
,60 |{0,116| 0,127 | 0,137 | 0,148 | 0,158 | 0,169 | 0,180 | 0,190 
9,70 || 0,117 | 0,123 | 0139 | 07149 | 0,160 | 0,171 | 0,181 | 0,192 
9,80 || 0,119| 0,129 | 0140 | 0.151 | 0,162 | 0,172 | 0,183 | 0,191 
990 ||0,120| 0,131 | 0,142 | 07152 | 0,163 | 0,174 | 0,185 | 0,196 
10,00. | 0,121 | 0,132 | 0,143 | 0/154 | 0,165 | 0,176 | 0,187 | 0,198 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 


e 12Xx13/12x14|12x15|12x16|12x17|12x1S/13x13|13x14|18x15 
cenum. me.de.|mc.de.\mc.de.|mc.dc.|mec.de.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc. 
1,10 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,024 | 0,019 | 0,020 | 0,021 
1,20 0,019 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,020 | 0,022 | 0,023 
1,80 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,022 | 0,024 | 0,025 
1,40 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,030.| 0,024 | 0,025 | 0,027 
1,50 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,025 | 0,027 | 0,029 
1,60 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,027 | 0,029 | 0,031 
1,5 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,029 | 0,031 | 0,033 
1,80 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,030 | 0,033 | 0,035 
1,90 0,030 | 0,032 | 0;034 | 0,036 | 0,039 | 0,041 | 0,032 | 0,035 | 0,037 
2,00 0,031 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,041 | 0,043 |.0,034 | 0,036 | 0,039 
2,10 0,033 | 0,035 | 0,038 | 0,040 | 0,043 | 0,045 | 0,035 | 0,038 | 0,041 
2,20 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,037 | 0,040 | 0,043 
2,30 0,036 | 0,039 | 0,041.| 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,039 | 0,042 | 0,045 
2,40 0,037 | 0,040 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | 0,041 | 0,044 | 0.047 
2,50 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,042 | 0,045 | 0,049 
2,60 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,053 | 0,056 | 0,044 | 0,047 | 0,051 
2,70 0,042 | 0,045 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,046 | 0,049 | 0,053 
2,80 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | 0,047 | 0,051 | 0,055 
2,90 0,045 | 0,049 | 0,052 | 0,056 | 0,059 | 0,063 | 0.049 | 0,053 | 0,057 
3,00 0,047 | 0,050 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,051 | 0,055 | 0,058 
3,10 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,060 | 0,063 | 0,067 | 0,052 | 0,056 | 0,060 
3,20 0,050 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,069 | 0,054 | 0,058 | 0.062 
3,930 0,051 | 0,055 | 0,059 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,056 | 0,060 | 0,064 
3,40 0,053 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,057 | 0,062 | 0,066 
3,90 0,055 | 0,059 | 0,063 | 0,057 | 0,071 | 0,076 | 0,059 | 0,064 | 0,068 
3,60 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,078 | 0,061 | 0,066 | 0,070 
3,70 0,058 | 0,062 | 0,067 | 0,071 | 0,075 | 0,080 | 0,063 | 0,067 | 0,072 
3,80 0,059 | 0,064 | 0,068 | 0.073 | 0,078 | 0,082 | 0,064 | 0,069 | 0,074 
3,90 0,061 | 0,066 | 0,070 | 0,075 | 0,080 | 0,084 | 0,066 | 0.071 | 0,076 
4,00 0,062 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | 0,082 | 0,036 | 0,068 | 0,073 | 0,078 
4,10 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,079 | 0,084 | 0,089 | 0,069 | 0,075 | 0,080 
4,20 0,066 | 0,071 | 0,076 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | 0,071 | 0,076 | 0,082 
4,30 0,067 | 0,072 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,093 | 0,073 | 0,078 | 0,084 
4,40 0,069 | 0,074 | 0,079 | 0,084 | 0,090 | 0,095 | 0,074 | 0,080 | 0,086 
4.50 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,076 | 0,082 | 0,088 
4,60 0,072 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,094 | 0,099 | 0,078 | 0,084 | 0,090 
4,70 0,073 | 0,079 | 0,085 | 0,090 | 0,096 | 0,102 | 0,079 | 0,086 | 0,092 
4,80 0,075 | 0,081 | 0,086 | 0,092 | 0,098 | 0,104 | 0,081 | 0,087 | 0,094 
4,90 0,076 | 0,082 | 0,088 | 0,094 | 0,100 | 0,106 | 0,083 | 0,089 | 0,096 
5,00 0,078 | 0,084 | 0,090 | 0,096 | 0,102 | 0,103 | 0,084 | 0,091 | 0,097 
5,10 0,080 | 0,086 | 0,092 | 0,098 | 0,104 | 0,110 | 0,086 | 0,093 | 0,099 
5,20 0,081 | 0,087 | 0,094 | 0,100 | 0,106 | 0,112 | 0,088 | 0,094 | 0,101 
5,90 0,083 | 0,089 | 0,095 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,090 | 0,096 | 0,103 
5,40 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,104 | 0,110 | 0,117 | 0,091 | 0,098 | 0,105 
5,50 0,036 | 0.092 | 0,099 | 0,106 | 0,112 | 0,119 | 0,093 { 0,100 | 0,107 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


12x19/12x 14 
me.de.|me.de 


12x15/12x16|12x17|12X18 


.|mc.dc.|mc.dc. 


mc.de. 


0,094 
0,096 
0,097 
0,099 
0,101 


0,102 
0,104 
0,106 
0,108 
0,109 


0,111 
0,113 
0,114 
0,116 
07118 


0,119 
07121 
0123 
0,124 
07126 


0,128 
0,129 
0131 
0,133 
0,134 


0,136 
07138 
07139 
0141 
0,143 


0,144 
07146 
0,148 
0.150 
0,151 


0,153 
0,155 
0,156 
0,158 
0,160 


0,161 
0,163 
0,165 
0,166 
0,168 


0,089 
0,090 
0,092 
0,094 


0,095 
0,097 
0,098 
0,100 
0,101 


0,103 
0/105 
0,106 
07108 
07109 


0,111 
0112 
0.114 
0,115 
0,117 


0,119 
0,120 
0,122 
0,123 
0,125 


0,126 
0,128 
0,129 
07131 
07133 


Y 


0,134 
0,136 
0.137 
0,139 
0,140 


0,142 
0,144 
0,145 
0,147 
07148 


0,150 
0,151 
0,153 
| 0,154 
0,156 


0,101 
0,103 
0,104 
0,106 | 0,113 
0,108 | 07115 


0,110 
0,112 
0,113 | 0, 
07115 | 0123 
0,117 

0,119 


t) 


0,121 


07122 
0,124 
0,126 | 0, 
0,128 
07130 
0131 
0,133 | 0. 
0,135 | 0144 


0,137 
0,139 
0,140 
0,142 
0144 


0,146 | 0,156 
0,148 

0,149 | 07159 
0,151 | 07161 
0,153 | 0,163 


0,155 | 0,165 
0,157 
0158 | 0,169 
07160 | 0.171 
0,162 | 0,173 


0,164 
07166 
0,167 
0,169 | 0,180 
0,171 


0,173 
0,175 
0,176 
0,178 | 0,190 
0,180 | 0,192 


0,108 
0,109 


0,114 
0,116 
0,118 
0,120 
0,122 


0,124 
0,126 
0,129 
07131 
0,133 


0,135 
0,137 
0139 
0,141 
0,143 


0,145 
0147 
07149 
0,151 
0,153 


0,155 
0,157 
0,159 
0,161 
0,163 


0,165 
07167 
0,169 
0,171 
0,17: 


0,175 
0,177 
0,180 
0,182 
0,184 


0,186 
0,188 


me.de. 


0,121 
0,123 
0,125 
0127 
0,130 


0,132 
07134 
0,136 
07138 
0,140 


0,143 
0,145 
0,147 
0,149 
0,151 


0,153 
0,156 
0,158 
0,160 
0,162 


0,164 
0,166 
0,168 
0,171 
0,173 


0,175 
0177 
07179 
0,181 
0,184 


0,186 
07188 
0,190 
0,192 
0194 


0.197 
0,199 
0.201 
0.203 
0,205 


0,207 
07210 
0/212 
0214 
0,216 


13x13 
me.de. 


0,095 
0,096 
0,098 
0,100 
0,101 


0,103 
0,105 
0,106 
0,108 
0,110 


18x14|18x15 
me.dc. | mce.dc. 


0,109 
0,111 
0,113 
0115 
0,117 


0,119 
0,121 
07123 
0125 
0,127 


0,129 
0,131 
0,133 
0,135 
0,136 


0,138 
07140 
0,142 
0,144 
0,146 


0,148 
0,150 
0,152 
0,154 
07156 


0,102 
0,104 
0,106 
0,107 
0,109 


0,111 
0,113 
0115 
07116 
0,118 


0,120 
0,122 
6,124 
0,126 
0,127 


0,129 
0,131 
07133 
0,135 
0,136 


0,138 
07140 
0,142 
07144 
07146 


0,147 
0,149 
0151 


0,153 | 0,164 
0,155 | 0,166 
0,157 | 0,168 
0,158 | 0,170 
07160 | 0,172 
07162 | 0,174 
0,164 | 0,175 
0,166 | 0,177 
0,167 | 0,179 
07169 | 0,181 
0,171 | 0,183 
0,173 | 0,185 
0,175 | 0,187 
0,177 | 0,189 
0,178 | 0,191 
0,180 | 0,193 
0,182 | 0,195 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


LU 


13x1913x20|14x13/14x14|14x15/14x16 


Lungh. 
in metri 
e 13x16|13x17|13x 18 

GAnRUmn, me.de.|me.dc.|me.de.|mc.dc.|mc.dc. 
1,10 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,029 
1,20 0,025 | 0,027 | 0 ‘028 0, 030 | 0,031 
1,30 0,027 | 0,029 | 0 ‘030 0, 082 0,034 
1,40 0,029 | 0,031 | 0, ‘088 0 ‘035 0,036 
1,50 0,031 | 0,033 0, 035 0,037 0,039 
1,60 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,040 | 0,042 
1,70 0 ‘035 0,038 0. 3040 | 0,042 | 0,044 
1,80 0. 037 | 0,040 0) 042 | 0,044 | 0,047 
1,90 0,040 0,042 0,044 0,047 | 0,049 
2,00 0,042 | 0,044 | 0,047 | 0,049 | 0,052 
2,10 0,044 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | 0,055 
2,20 0,046 | 0,049 | 0,051 | 0,054 | 0,057 
2,30 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 
2,40 0,050 | 0,053 | 0,056 | 0.059 | 0,062 
2,50 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,062 | 0,065 
2,60 0,054 | 0,057 | 0,061 | 0,064 | 0,068 
2,50 0, 056 | 0,060 | 0,063 | 0,067 | 0,070 
2,80 0, 058 | 0,062 | 0,065 | 0,059 | 0,073 
2,90 0.060 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,075 
8,00 0,062 | 0,066 | 0,070 | 0,074 | 0,078 
3,10 0,064 | 0,069 | 0,073 | 0,077 | 0,081 
3,20 0,067 | 0,071 | 0,075 | 0,079 | 0,083 
3,30 0,069 | 0,973 ! 0,077 | 0,082 | 0,086 
3,40 0,071 | 0,075 | 0,080 | 0,084 | 0,088 
3,99 0,073 | 0,077 | 0,082 | 0,086 | 0,091 
3,60 0,075 | 0,080 | 0,084 | 0,089 | 0,094 
3,70 0,077 | 0,082 | 0,087 | 0,091 | 0,096 
3,80 0,079 | 0,084 | 0,089 | 0,094 | 0,099 
3,90 0,081 | 0,086 | 0,091 | 0,096 | 0,101 
4,00 0,083 | 0,088 | 0,094 | 0,099 | 0,104 
4,10 0,085 | 0,091 | 0,096 | 0,101 | 0,107 
4,20 0,087 | 0,093 | 0,098 | 0,104 | 0,109 
4,30 0,089 | 0,095 | 0,101 | 0,106 | 0,112 
4,40 0,092 | 0,097 | 0,103 | 0,109 | 0,114 
4,50 0,094 | 0,099 | 0,105 | 0,111 | 0,117 
4,60 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,120 
4,70 0,098 | 0,104 | 0,110 | 0,116 | 0,122 
4,80 0° 100 | 0,106 | 0,112 | 0,119 | 0,125 
4,90 0° ,102 | 0,108 | 0,115 | 0,121 | 0,127 
5,00 07 104 | 0,110 | 0,117 | 0,123 | 0,130 
5,10 0,106 | 0,113 | 0,119 | 0,126 | 0,133 
5,20 0,108 | 0,115 | 0,122 | 0,128 | 0,135 
5,30 0,110 | 0,117 | 0,124 | 0,131 | 0,138 
5,40 0,112 | 0,119 | 0,126 | 0,133 | 0,140 
5,50 0,114 | 0,122 | 0,129 | 0,136 | 0,143 


me.de.me.de. 


0,020 
0.022 
0,024 
0,025 
0,027 


0,029 
0,031 
0,033 
0,035 
0,036 


0,038 
0,040 
0042 
0,044 
0,045 


0,047 
0,049 
0.051 
0,053 
0.055 


0,056 
0,058 
0,060 
0.062 
0,064 


0,066. 
0067 
0.069 
0/07] 

0,073 


0,075 
0,076 
0078 
07080 
0/082 


0,034 
0,086 
0.087 
0,089 
0,091 


0,093 
0,095 
0,096 
07098 
07100 


0,022 
0,024 
0,025 
07027 
0,029 


0,031 
0,033 
0.035 
0,037 
0039 


0,041 
0,043 
0,045 
0,047 
0,049 


0,051 
0.053 
0,055 
0,057 
0,059 


0,061 
0,063 
0,065 
0,067 
0,069 


0,071 
0,072 
0,074 
0,076 
0,078 


0,080 
0,082 
0,084 
0086 
0,088 


0,090 
0.092 
0094 
0,096 
0,098 


0,100 
0° ,102 
0) 104 
0, 106 
0; 108 


me.dc. 


0,023 
0, ‘025 
0 ‘027 
0, ‘029 
0, 031 


0,034 
0036 
0,038 
0.040 
0,042 


0,044 
0,046 
0048 
0,050 
0.052 


0,055 
0,057 
0° ,059 
0. ,061 
07 ,063 


0,065 
07067 
0,069 
0,071 
0,073 


0,076 
0,078 
0,080 
0,082 
0,084 


0,086 
0,088 
0,090 
0,092 
0,094 


0,097 
0, ,099 
0° 101 
0° ,103 
0° ,105 


0,107 
0.109 
0.111 
0,113 
0115 


me.de. 


0,025 
0,027 
0029 
0,031 
0,034 


0,036 
0,038 
0 ‘040 
0, ‘043 
0 1045 


0,047 
0,049 
0.052 
0,054 
0,056 


0,058 
0,060 
0,063 
0,065 
0,067 


0,069 
0 ‘072 
0 ‘074 
0 ‘076 
0 ‘078 


0,081 
0 ‘083 
0. 085 
0, ‘087 
0,090 


0,092 
0,094 
0,096 
0,099 
0,101 


0,103 
0) 105 
0, 108 
0, 110 
0, 112 


0,114 
0, ‘1167 
0, 119 
0, 121 
0, 123 


— S5 — 


Lungh 
È è A è 
Na InSIE __—ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI — 
e 
centim. 13x16|13x17|18x1S|13x19|13 N CENTIMETRI 
i [|me.dc.\me.de.|m 13x20/14x13]1 
T me.de.|me.de.|m 4x14 A 
5,60 me.de.|me.de.|me.de 14x15/14x16 
“290 01119 | 07126 07183 ci ri e if 
5,80 SEE 0,181 | 0,138 | 0,146 | 0,102 sputi. 
5.90 ne 0.128 | 07136 ce 0.148 | 0.104 0,110 | 0,118 | 0,125 
E) 0.140 t) ,153 0.1 b) 0.122 t) 
6.10 || 0,12 ,140 | 0,148 | 0,156 ,107 | 0,116 | 0, 0,130 
6 127 | 0,13 i 0,109 | 0, ,124 | 0,13 
VAIL EER STR da 0°118 | 0,126 | 0154 
6,40 dI 0,139 0.147 0,153 07161 SAT 0,120 | 0,128 
6,50 e: dti 07150 ace Da 07115 EA 0,130 DIS 
; 0.152.| 0° ,166 | 0 ,123 | 0.132 Id 
5 37 |0 ’ 69 | 0,118 vale 0.134 0 
6.70 || 0/13 146 | 0,154 118 | 0,127 | 0 143 
6 ,139 | 0,148 o 0,163 | 0,17 ? ,136 | 0,146 
VEDE RIE 0,15 | 0165 | 0174 |0/122 | 0121 [0.11 
Hi FARARoR RARE dn I 
È) 55 0.164 , 0 179 0. , 33 0.143 , e 
7,10 | 0,14 i 3 0,173 (0, ‘126 | 0,135 | 0° 0,152 
; ,148 | 0 7182 | 012710, 5|0,145 | 0,155 
7,20 0.15 3157 0.166 3127 0,137 | 0 ,155 
q ,150 | 0,159 3 0,175 | 0 .147 | 0,157 
die TRA PA 0,161 Sr 0.178 | 07187 large ILL 
750 *154.| 0.164 | 0,173 0.180 | 07190 esi freeze 0.15 0,159 
‘50. |0x156 | 01166 [0175 | 0.155 0102 | 0135 | 01145 07193 | 0.161 
7,60 | 0,158 "175 | 03185 | 0,195 | 0136 | 01147 una 
770 ||01 0,168 | 0,17 i ;136 | 0,147 ,155 | 0,166 
; ,160 | 0 ,178 | 0,188 ? 0.157 | 0.168 
7 ,170 ,188 | 0 | 0,168 
790 ie 0.188 Quit, 0:20 O bi 1 
doni ORO 1 0187 0,193 | 0,203 | 0,142 0,151 | 0,162 0.172 
SÌ ,187 | 0,198 ‘205 | 05144 | 0,15 0,164 | 0,175 
DA e ano 100 "2 0:208 | 07146 | 0,157 | 0,168 0,177 
8,3 3 18 3190 | 0,200 0 ) 0,17 
so gti 07183 Seli Pe E IAZLO ZA DPI n° 
80 |0trre 110188 dios CILMI eo 
3144 188 | 0.199 ad 0.218 ’ ,163 07174 ,186 
8.60 |[0,17 È ’ 0.210 | 025 0153 | 0,165 | 0. 74 | 0,186 
di 179 |0 è ‘221 | 0,155 |0 5 | 0,176 ! 0,188 
8,70 0.18 ,190 | 0,201 ) 0.167 | 0.178 | 3188 
"181 | 0.192 | 0, 0,212 ‘178 | 0,16 
Pr gen TA n CELLA ETA end agi 
9/00. 110°187 | 0.199 VIRA pre Len 10/205 
è) 9 0.211 a 231 0. é 5 7 0.185 | . pa) 
9 ; 0222 | 02 ‘162 | 0174 |0 50,1 
910. [0,189 | 0,201 Di ‘302 | 01234 | 0.164 | 0.176 | 0180 0.199 
RE Pt 0,213 | 0,225 [0,237 [0 RI FIRE 
9.40 adce 0206 da 0227 | 0.239 Nudo 0,178 | 0,191 | 0 
950 0. 96 | 0,208 | 0,210 07230 | 0,242 | 02 7 | 0.180 | 0,193 ,204 
,60 0.20 tear” ’ 35] 0.247 9 184 0.19 ’ ) 
9,70 DA 0,212 | 0,22 ‘247 | 0,173 | 0,186|0,1 70,211 
eg a drano |0240. 0 ,186 | 0,199 | ‘0,21: 
Pi Me 0/19 1002001 0/248 Do Ano sg 
NERA SE EA dallo dt 
° ,208 0,221 0/23 0,245 0257 Ol 78 0,192 0.206 0,217 
8234 | 0,247 0.96 ,180 | 0,194 0.9. 3 | 0,220 
3260 0,182 0.196 n 0.229 
210 | 0,224 


n BOS 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri TT T_T [N 
e 14 x17/14x18|14x19|14x20/15x15/15x16]15x17|15x1S|15x19 


im. 
Copym me.de.;me.de.|mc.dc.imc.dc.|mc.dc.|me.dc.|me.dc.|me.dc.|mc.dc. 


1,10 || 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,081 | 0,025 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0.031 
120 || 0,029 | 07030 | 0,032 | 0,034 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 
139 || 0.031 | 0,083 | 0,035 | 0,036 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0.035 | 0,037 
140 ||0,083 | 0035 | 0,037 | 0,039 | 0,031 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 
1,50 || 0036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |.0,043 


1,60 || 0,038 | 0,040 | 0,043 | 0,045 | 0,036 | 0,038 | 0.041 | 0,043 | 0,046 
1,70 || 0,040 | 0.042 | 0,045 | 0,048 | 0,038 | 0,041 | 0,043 | 0,046 | 0,048 
1,80 || 0,043 | 0,045 | 0,048 | 0,050 | 0,040 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,051 
1.90 || 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,053 | 0.043 | 0,046 | 0,048 | 0,051 | 0,054 
209 || 0.048 | 01050 | 0,053 | 0,056 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 


2,10 || 0,050 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,047 | 0,050 | 0,054.| 0,057 | 0,060 
220 |{ 0,052 | 0,055 | 0,059 | 0,062 | 0,049 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,063 
3) || 0.055 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0,052 | 0,055 | 0,059 | 0,062 | 0,066 
40 ||0057 | 0,060 | 0,064 | 0,067 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,068 
50 {| 0.059 | 0,063 | 0,066 | 0,070 { 0,056 | 0,060 | 0,064 | 0,067 | 0,071 


2.60 || 0,062 | 0,066 | 0,069 | 0,073 | 0,058 | 0,062 | 0,066 | 0,070 | 0,074 
270 | 0,064 | 0.068 | 0.072 | 0,076 | 0,061 | 0.065 | 0,069 | 0,073 | 0,077 
250 || 0,067 | 0.071 | 0,074 | 0,078 | 0,063 ! 0,067 | 0,071 | 0.076 | 0,080 
290 || 0.069 | 0.073 | 0.077 | 0,081 | 0,065 | 0.070 | 0,074 | 0,078 | 0,083 
300 || 0/071 | 0/076 | 0,080 | 0,084 | 0,067 | 0,072 | 0,076 | 0,081 | 0,085 


3.10 || 0,074 | 0,078 | 0,082 | 0,087 | 0,070 | 0,074 | 0,079 | 0,084 | 0,088 
320 | 0,076 | 0.081 | 0,085 | 0.090 | 0.072 | 0,077 | 0,082 |-0,086 | 0,091 
3:20 || 0079 | 0/083 | 0.088 | 0,092 | 0.074 | 0,079 | 0,084 | 0,089 | 0,094 
8:40 ||0:0S1 | 0,086 | 0,090 | 0,095 | 0,076 | 0,082 | 0,087 | 0,092 | 0,097 
3:50 || 0.083 | 0,088 | 0/093 | 0,098 | 0,079 | 0,084 ! 0,089 | 0,094 | 0,100 


3.60 | 0,086 | 0,091 | 0,096 | 0,101 | 0,081 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,103 
370 ||0088 | 0093 | 07098 | 0,104 | 0,083 | 0089 | 0,094 | 0,100 | 0,105 
8,80 || 0.090 | 0,098 | 07101 | 0,106 | 0,085 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,108 
8/90 || 07093 | 07099 | 0,104 | 0,109 | 0,088 | 0,094 | 0,099 | 0,105 | 0,111 
400 | 0095 | 0,101 | 0,106 | 0,112 | 0,090 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 


4,10 || 0,098 | 0,103 | 0,109 | 0,115 | 0,092 | 0,098 | 0,105 | 0,111 | 0,117 
‘4:20 ||0,100 | 0,106 | 0,112 | 0.118 | 0,094 | 0,101 | 0,107 | 0,113 | 0,120 
430 || 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,120 | 0,097 | 0,103 | 0,110 | 0,116 | 0,123 
440 ||0,105 | 0.111 | 0,117 | 0,123 | 0,099 | 0,106 | 0,112 | 0,119 | 0,125 
450 ||0,107 | 0,113 | 0,120 | 0,126 | 0,101 | 0,108 | 0,115 | 0,121 | 0,128 


4.60 ||0,109| 0,116 | 0,122 | 0,129 | 0,103 | 0,110 | 0,117 | 0,124 | 0,131 
470 | 0,112 | 0,118 | 0,125 | 0,132 | 0,106 | 0,113 | 0,120 | 0,127 | 0,134 
480 || 0.114 | 0121 | 0.128 | 0,134 | 0,108 | 0,115 | 0,122 | 0,130 | 0,137 
490 ||07117 | 0,123 | 0,130 | 0,137 | 0,110 | 0,118 | 0,125 | 0,132 | 0,140 
5,00 || 0/119 | 0/126 | 0,133 | 0,140 | 0,112 | 0,120 | 0,127 | 0,135 | 0,142 


5,10 ||0,121|0,129|0,136 | 0,143 | 0,115 | 0,122 | 0,130 | 0,138 | 0,145 
5.20 || 07124 |0/131 | 0,138 | 0,146 | 0,117 | 0,125 | 0,133 | 0,140 | 0,148 
5:30 || 0,126 | 0,184 | 0,141 | 0,148 | 0,119 | 0,127 | 0,135 | 0,143 | 0,151 
5,40 || 0,129 | 0,136 | 0,144 | 0,151 | 0,121 | 0,130 | 0,138 | 0,146 | 0,154 
5,50 || 0.131 | 0,139 | 0,146 | 0,154 | 0,124 | 0,132 | 0,140 | 0,148 | 0,157 


(90) 


ro 
ea 


“Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
‘ in metri 
e 14 x17|/14x 1S|14x19|14x 20/15 x15/15X 16/15x 17/15 x1S 


entim. 
CODLE me.de.\me.dc.|me.dc.|mc.dc.|me.dc.|me.dc.|mc.de.|mc.dc. 


0,133 | 0,141 | 0,149 | 0,157 | 0,126 | 0,134 | 0,143 | 0,151 
0,136 | 0/144 | 0,152 | 0,160 | 0,128 | 0,137 | 0,145 | 0,154 
0138 | 07146 | 0,154 | 0,162 | 0,130 | 0,139 | 0714S | 0,157 
07140 | 07149 | 0,157 | 0,165 | 0,133 | 0,142 | 0,150 | 0,159 
07143 | 07151 | 0,160 | 0,168 | 0,135 | 0,144 | 0,153 | 0,162 


0,145 | 0,154 | 0,162 | 0,171 | 0,137 | 0,146 | 0,156 | 0,165 
07148 | 07156 | 0165 | 0,174 | 0,139 | 0,149 | 0,158 | 0,167 
07150 | 07159 | 05168 | 0,176 | 0,142 | 0,151 | 0,161 | 0,170 
07152 | 07161 | 0,170-| 0,179 | 0,144 | 0154 | 0,163 | 0,173 
07155 | 07164 | 0,173 | 0,132 | 0,146 | 0,156 | 0,166 | 0,175 


» + 


- 


NIZZA RARI 


- 


Dee) 


» 


0 
i 0,157 | 0,166 | 0,176 | 0,185 | 0,148 | 0,158 | 0,168 | 0,178 
0,159 | 07169 | 0,178 | 0,188 | 0,151 | 0,161 | 0,171 | 0,1S1 
î 0,162 | 07171 | 0,181 | 0,190 | 0,153 | 0,163 | 0,173 | 0,184 
| 0,164 | 0,174 0,134 0193 | 0,155 | 0,166 | 0,176 | 0,186 


0,167 | 0,176 | 0,186 | 0,196 | 0,157 | 0,168-|.0,178 | 0,189 


0,169 | 0,179 | 0,189 | 0,199 | 0,160 | 0,170 | 0,181 | 0,192 
07171 | 07181 | 0,192 | 0,202 | 0,162 | 0,173 | 0,184 | 0,194 
0,174 | 07184 | 0,194 ! 0,204 | 0,164 | 0,175 | 0,186 | 0,197 
0,176 | 0,186 | 0,197 | 0,207 | 0,166 | 0178 | 0,189 | 0,200 


- 


- 


en 2232 E3S85- 22838 


» 


- 


Idea FOOD) DOHA 


40 

‘50 ||0/178| 07189 | 0,199 | 0,210 | 0,169 | 0,180 | 0,191 | 0,202 
‘7,60 ||0,181| 0,192 | 0,202 | 0,213 | 0,171 | 0,182 | 0,194 | 0,205 
7770 || 0,188 | 0,194 | 0,205 | 0,216 | 0,173 | 0,185 | 0,196 | 0,203 
7780 ||0/186 | 0,197 | 0,207 | 0,218 | 0,175 | 0,187 | 0,199 | 0,211 
7:99 ||0,188| 0,199 | 0,210 | 0,221 | 0,178 | 0,190 | 0,201 | 0,213 
8:00 || 0,190 | 0,202 | 0,213 | 0,224 | 0,180 | 0,192! 0204 | 0,216 
s,10 ||0,198 | 0,204|0,215 | 0,227 | 0,182 | 0,194 | 0,207 | 0,219 
S'20 ||0,195 | 0,207 | 0,218 | 0,230 | 0,184 | 0,197 | 0,209 | 0,221 
$/30 || 0,198 | 0/209 | 07221 | 0,232 | 0,187 | 0,199 | 0,212 | 0,224 
S740  |[0,200 | 0,212 | 0,223 | 0,235 | 07189 | 0,202 | 0214 | 0,227 
8,50 || 0,202 | 0,214 | 0226 | 0,238 | 0,191 | 0,204 | 0,217 | 0,229 
s,60 || 0,205 | 0,217 | 0,229 | 0,241|0,193 | 0,206 | 0,219 | 0,232 
870 || 0,207 | 0,219|0/231 | 0,244 | 0,196 | 0,209 | 0,222 | 0,235 
$/80 | 0209 | 0,222 | 0/234 | 0,246 | 0,198 | 0,211 | 0,224 | 0,238 
s°90 ||0,212 | 0,224|0/237| 0,249 | 0,200 | 0214 | 0.227 | 0,240 
9,00 || 0/214 | 07227 | 07239 | 0/252 | 0,202 | 0,216 | 0,229 | 0,243 
9,10 || 0,217 | 0,229| 0,242 | 0,255 | 0,205 | 0,218 | 0,232 | 0,246 
9720 ||0/219 | 0,232 | 0,245 | 0,258 0,207 | 0,221 | 0,235 | 0,248 
9730 || 0.221 | 0,234 | 0,247 | 0,260 | 0,209 | 0223 | 0,237 | 0,251 
940 ||0224|0237|0/250 | 0,263 |0/211 | 0,226 | 0,240 | 0,254 
9,50 || 07226 | 0,239 | 0,253 | 0,266 | 0,214 | 0,228 | 0,242 | 0,256 
9,60 || 0,228 | 0,242 | 0,255 | 0,269 | 0,216 | 0,230 | 0,245 | 0,259 
9770 |[0.231 | 0.244 |0/258 | 0,272 | 0,218 | 0,233 | 0,247 | 0,262 
9,80 || 0,233 | 0,247 | 0261 | 0,274 | 0,220 | 0,235 | 0,250 | 0,265 
9790 || 07236 | 0.249 | 0,263 | 0,277 | 0,223 | 0,238 | 0,252 | 0,268 
10,00 || 0.238 | 0,252 | 0/266 | 0,280 | 0,225 | 0,240 | 0,255 | 0,270 


te REM 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metrili”=T""7T_TTTTTTF« «E rana 
e 15 x 20|15x21/15x22|16x16/16x17 16x18\16x19 16x20 16x21 


centim. | ne.de.|me.de.|me.de.|me.dc.|me.dc.|me.de.|me.dc.|mc.dc.|me.dc. 


1,10 | 0,033 | 0,035 | 0,086 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 0,037 
1,20 ||0.036 | 0,038 | 0,040 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0/086 | 0.038 | 0,040 
1,30 || 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,033 | 0,085 | 0.037 | 0/040 | 0042 | 0/041 
140 ||0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,036 | 0,038 | 0.040 | 0,043 | 0045 | 0,047 
1,50 || 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0,038 | 0,041 | 0,043 | 0,046 | 0,048 | 0,050 
1,60 || 0,048 | 0,050 | 0,053 | 0,041 | 0,044 | 0,046 | 0,049 | 0,051 | 0,054 
1,70 ||0,051 | 0,054 | 0,056 | 0,044 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | 0,054 | 0,057 
1,80 || 0,054 | 0,057 | 0,059 | 0,046 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,060 
1,90 || 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 07058 | 0/061 | 0,064 
2,00. || 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,051 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0,067 
2,10 || 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | 0,064 | 0,067 | 0,071 
2.20 |0,066 | 0,069 | 0073 | 0,056 | 0,060 | 0,063 | 0.067 | 0070 | 0/074 
2.30 ||0.069 | 0,072 | 0.076 | 0,059 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0074 | 0,077 
240 || 0,072 | 0.076 | 0,079 | 0,061 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,077 | 0,081 
2.50 || 0,075 | 0,079 | 0,082 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0076 | 0.080 | 0,084 


2,60 |{0,078 | 0,082 | 0,086 | 0,067 | 0,071 | 0,075 | 0,079 | 0,088 | 0,087 
2,70 ||0,081 | 0,085 | 0,089 | 0,069 | 0,073 | 0,078 | 0.082 | 0.086 | 0,091 
2.89 ||0,084! 0,088 | 0,092! 0,072 | 0,076 { 0,081 | 0,085 | 0,090 | 0.094 
2.90 |{0,087 | 0,091 | 0,096 | 0,074 | 0,079 | 0,084 | 07088 | 0,093 | 0,097 
3,00 | 0,090 | 0,094 | 0,099 | 0,077 | 0,082.| 0;086 | 0,091 | 0096 | 0,101 


8,10 {| 0,093 | 0,098 | 0,102 | 0,079 | 0,084 | 0,089 | 0,094 | 0,099 | 0,104 
3.20 || 0,096 | 0,101 | 0,106 | 0,082 | 0,087 | 0,092 | 0,097 | 0,102 | 0,108 
3.30 || 0,099 | 0,104 | 0,109 | 0,084 | 0,090 |.0,095 | 0,100 | 0,106 | 0,111 
3,40. | 0,102 | 0,107 | 0,112 | 0,087 | 0,092 | 0,098 | 0.103 | 0109 | 0114 
3,50 | 0,105 | 0,110 | 0,115 | 0,090 | 0,095 | 0,101 | 07106 | 0/112 | 07118 


3,60 || 0,108 {0,113 | 0,119 | 0,092 | 0,098 | 0,104 | 0,109 | 0,115 | 0,121 
3,70 |0,111 | 0,117 | 0,122 | 0,095 | 0.101 | 0,107 | 07112 | 07118 | 0,124 
3,80 || 0,114 | 0,120 | 0,125 | 0,097 | 0,103 | 0,109 | 07115 | 0,122 | 07128 
3.90 || 0,117 | 0,123 | 0,129 | 0,100 | 0,106 | 0,112 | 07119 | 0,125 | 0.151 
4,00 ||0,120 | 0,126 | 0,182 | 0,102 | 0,109 | 0,115 | 07122 | 0,128 | 0,134 


4,10 ||0,123 | 0,129 | 0,135 | 0,105 | 0,112 | 0,118 | 0,125 | 0,131 | 0,138 
4,20 {| 0,126 | 0,132 | 0,139 | 0,108 | 0,114 | 0,121 | 07128 | 0,134 | 0,141 
4,30 || 0,129 | 0,135 | 0,142 | 0,110 | 0,117 | 0,124 | 07131 | 0,138 | 0,144 
4,40 || 0,132 | 0,139 | 0,145.| 0,113 | 0,120 | 0,127 | 0.184 | OJ1A1 | 0,148 
4,50 || 0,135 | 0,142 | 0,148 | 0,115 | 0,122 | 0,130 | 0/137 | 0,144 | 0,151 


4,60 | 0,138 | 0,145 | 0,152 | 0,118 | 0,123 | 0,132 | 0,140 | 0,147 | 0,155 
4,70 || 0,141 |0,148 | 0,155 | 0,120 | 0,128 | 0,135 | 0,143 | 0,150 | 0,158 
4,890 ||0,144|0,151| 0,158 | 0,123 | 0,131 | 0,138 | 0,146 | 0,154 | 0,161 
4,99 | 0,147 | 0.154 | 0,162 | 0,125 | 0,133 | 0,141 | 0,149 | 0,157 | 0,165 
5,00 | 0,150 | 0,157 | 0,165 | 0,128 | 0,136 | 0,144 | 07152 | 0/160 | 0,168 


5,10 {| 0,153 | 0,161 |0,168 | 0,131 | 0,139 | 0,147 | 0,155 | 0,163 | 0,171 
5,20 || 0,156 | 0,164 | 0,172 | 0,133 | 0,141 | 0,150 | 0/158 | 0,166 | 0,175 
5,30 || 0,159 | 0,167 | 0,175 | 0.136 | 0,144 | 0,153 | 07161 | 0,170 | 0,178 
5,40 || 0.162 | 0,170 | 0,178 | 0,138 | 0,147 | 0,156 | 0,164 | 0,173 | 0,181 
5,50 {| 0,165 | 0,173 | 0,181 | 0,141 | 0,150 | 0,158 | 0,167 | 0,176 | 0,185 


TO VODA 


-__——mmrm___Élm—m—__———É_—m__mrT_—____7____75y7>_—_m6<—_—_——@@_—_—__m_m_>_____m —mr_______mm_6_Ém__r__—_z______—É@ 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
Medie: > i 
e 15x20/15x 21/15 Xx 22/16x16|16x17|16x18 16x19 16x20 16x21 
CORDE me.de.|me.dc.|me.dc.|me.de.iIme.de.|mc.dc.|mc.dc. me.de.|me.dc. 
5,60 0,168 | 0,176 | 0,185 | 0,143 | 0,152 | 0,161 | 0,170 | 0,179 | 0,188 
5,70 0,171 | 0,180 | 0,188 | 0,146 | 0,155 | 0,164 | 0,173 | 0,182 | 0,192 
5,80 0,174 | 0,183 | 0,191 | 0,148 | 0,158 | 0,167 | 0,176 | 0,186 | 0,195 
5,90 0,177 | 0,186 | 0,195 | 0,151 | 0,160 | 0,170 | 0,179 | 0,139 | 0,198 
6,00 0,180 | 0,189 | 0,198 | 0,154 | 0,163 | 0,173 | 0,182 | 0,192 | 0,202 
6,10 0,183 | 0,192 | 0,201 | 0,156 | 0,166 | 0,176 | 0,185 | 0,195 | 0,205 
6,20 0,186 | 0,195 | 0,205 | 0,159 | 0,169 | 0,179 | 0,188 | 0,198 | 0,208 . 
6,50 0,189 | 0,198 | 0,208 | 0,161 | 0,171 | 0,181 | 0,192 | 0,202 | 0,212 
6,40 0,192 | 0,202 | 0,211 | 0,164 | 0,174 | 0,184 | 0,195 | 0,205 | 0,215 
6,50 0,195 | 0,205 | 0,214. | 0,166 | 0,177 | 0,187 | 0,198 | 0,208 | 0,218 
6,60 0,198 | 0,208 | 0,218 | 0,169 | 0,180 | 0,190 | 0,201 | 0,211 | 0,222 
6,70 0,201 | 0,211 | 0,221 | 0,172 | 0,182 | 0,193 | 0,204 | 0,214 | 0,225 
6,80 0,204 | 0,214 | 0,224 | 0,174 | 0,185 | 0,196.| 0,207 | 0,218 | 0,228 
6,90 0,207 | 0,217 | 0,228 | 0,177 | 0,188 | 0,199 | 0,210 | 0,221 | 0,232 
7,09 0,210 | 0,220 | 0,231 | 0,179 | 0,190 | 0,202 | 0,213.| 0,224 | 0,235 
7,10 0,213 | 0,224 | 0,234 | 0,182 | 0,193 | 0,204 | 0,216 | 0,227 | 0,289 
7,20 0,216 | 0,227 | 0,238 | 0,184 | 0,196 | 0,207 | 0,219 | 0,230 | 0,242 
7,30 0,219 | 0,230 | 0,241 | 0,187 | 0,199 | 0,210 | 0,222 | 0,234 | 0,245 
7,40 0,222 | 0,233 | 0,244 | 0,189 | 0,201 | 0,213 | 0,225 | 0,237 | 0,249 
7,0 0,225 | 0,236 | 0,247 | 0,192 | 0,204 | 0,216 | 0,228 | 0,240 | 0,252 
7,60 0,228 | 0,239 | 0,251 | 0,195 | 0,207 | 0,219 | 0,231 | 0,243 | 0,255 
7,70 0,231 | 0,243 | 0,254 | 0,197 | 0,209 | 0,222 | 0,234 | 0,246 | 0,259 
7,80 0,234 | 0,246 | 0,257 | 0,200 | 0,212 | 0,225 | 0,237 | 0,250 | 0,262 
7,90 0,237 | 0,249 | 0,261 | 0,202 | 0,215 | 0,228 | 0,240 | 0,253 | 0,265 
8,00 0,240 | 0,252 | 0,264 | 0,205 | 0,218 | 0,230 | 0,243 | 0,256 | 0,269 
8,10 0,243 | 0,255 | 0,267 | 0,207 | 0,220 | 0,233 | 0,246 | 0,259 | 0,272 
8,20 0,246 | 0,253 | 0,271 | 0,210 | 0,223 | 0,236 | 0,249 | 0,262 | 0,276 
8,30 0,249 | 0,261 | 0,274 | 0,212 | 0,226 | 0,239 | 0,252 | 0,266 | 0,279 
8,40 0,252 | 0,265 | 0,277 | 0,215 | 0,228 | 0,242.| 0,255 | 0,269 | 0,282 
8,50 0,255 | 0,268 | 0,280 | 0,218 | 0,231 | 0,245 | 0,258 | 0,272 | 0,286 
8,60 0,258 | 0,271 | 0,284 | 0,220 | 0,234 | 0,248 | 0,261 | 0,275 | 0,289 
8,70 0,261 | 0,274 | 0,287 | 0,223 | 0,237 | 0,251 | 0,264 0,278 | 0,292 
8,80 0,264 | 0,277 | 0,290 | 0,225 | 0,239 | 0,253 | 0,268 | 0,282 | 0,296 
8,90 0,267 | 0,280 | 0,294 | 0,228 | 0,242 | 0,256 | 0,271.| 0,285 | 0,299 
9,00 0,270 | 0,283 | 0,297 | 0,230 | 0,245 | 0,259 | 0,274 | 0,288 | 0,302 
9,10 0,273 | 0,287 | 0,300 | 0,233 | 0,248 | 0,262 | 0,277 | 0,291 | 0,306 
9.20 0,276 | 0,290 | 0,304 | 0,236 | 0,250 | 0,265 | 0,280 | 0,294 | 0,309 
9,30 0,279 | 0,293 | 0,307 | 0,238 | 0,253 | 0,263 | 0,283 | 0,298 | 0,312 
9,40 0,282 | 0,296 | 0,310 | 0,241 | 0,256 | 0,271 | 0,286 | 0,301 | 0,316 
9,50 0,285 | 0,299] 0,313 | 0,243. | 0,258 | 0,274 | 0,289 | 0,304 | 0,319 
9,60 0,288 | 0,302 | 0,317-| 0,246 | 0,261 | 0,276 | 0,292 | 0,307 | 0,323 
9,70 0,291 | 0,306 | 0,320 | 0,248 | 0,266 ! 0,279 | 0,295 | 0,310 | 0,326 
9,80 0,294 | 0,309 | 0,323 | 0,251 | 0,267 | 0,282 | 0,298 | 0,314 | 0,329 
9,90 0,297 | 0,312 | 0,327 | 0,253 | 0,269 | 0,285 | 0,301: | 0,317 | 0,333 
10,00 0,300 | 0,315 | 0,330 | 0,256 | 0,272 | 0,288 | 0,304. | 0,320 | 0,336 


0) 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 


1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 


1,60 
1,70 
1,50 
1,90 
2,00 


2.10 
2,20 
2.30 
2.40 
2,50 
2,60 
2,70 
2.80 


4, 


- 


- so 


dalia 


uo 


» 


sez 3833 & 


rotore or 


» 


ALTEZZA E 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


16x22/17Xx17 


me.dc. 


me.de. 


17x18 
mce.dce. 


17x19 
mce.de. 


17x20|17x21|17x 22/17 x283 
me.de.|mce.de. 


me.de. 


me.de. 


0,039 
0,042 
0,046 
0,049 
0053 


0,056 
0,060 
9,063 
0,067 
0,070 


0,074 
0,077 
0,081 
0,084 
0,088 


0,092 
07095 
0,099 
0,102 
0,106 


0,109 
0,113 
0116 
07120 
07123 


0,127 
0,130 
0,134 
0,137 
0,141 


0,144 
0,148 
0,151 
0,155 
0,158 


0,162 
07165 
0,169 
07172 
0,176 


0,180 
0,183 
0,187 
0,190 
0,194 


0,032 
0,035 
0,038 
0,040 
0,043 


0,046 
0,049 
0.052 
0,055 
0,058 


0,061 
0,064 
0,066 
0,069 
0,072 


0,075 
0078 
0,081 
0,084 
0,087 


0,090 
0,092 
0,095 
0,098 
0,101 


0,104 
0,107 
0,110 
0,113 
0116 


0,118 
0,120 
0124 
0,127 
0,130 


0,133 
0,136 
0,139 
0,142 
0,144 


0,147 
07150 
0,153 
0,156 
0,159 


0,034 
0,037 
07040 
0043 
0,046 


0,049 
0,052 
0,055 
0,058 
0,061 


0,064 
0,067 
0,070 
0,073 
0,076 


0,080 
0,083 
0,086 
0,089 
0,092 


0,093 
0,098 
0101 
0,104 
0,107 


0,110 
0,113 
0,116 
0,119 
0,122 


0,125 
0,129 
07132 
0,135 
0,138 


0,141 
0,144 
0,147 
0,150 
0,153 


0,156 
0,159 
0,162 
0,165 
0,168 


0,036 
0,039 
0,042 
0,045 
0,048 


0,052 
0,055 
0,058 
0,061 
0,065 


0,068 
0.071 
0074 
0,078 
0,081 


0,084 
0087 
0,090 
0,094 
0,097 


0,100 
0,103 
0,107 
0,110 
0,113 


0,116 
0,120 
0,123 
0,126 
0,129 


0,132 
0,136 
0,139 
0,142 
0,145 


0,149 
0,152 
0,155 
0,158 
0,162 


0,165 
0,168 
0,171 
0174 
0,178 


0,037 
O .04Ì 
0.044 
0,048 
0,051 


0,054 
0,058 
0,061 
0,065 
0,068 


0,071 
0,075 
0,078 
0,082 
0,085 


0,088 
0,092 
0,095 
0,099 
0,102 


0,105 
0,109 
0,112 
0116 
0,119 


0,122 
0,126 
0,129 
0,133 
0,136 


0,139 
0,143 
0,146 
0,150 
0,153 


0,156 
0,160 
0,163 
07167 
0,170 


0,173 
07177 
0,180 
0,184 
0,187 


0,039 
0,043 
0,046 
0,050 
0,054 


0,057 
0,061 
0,064 
0,068 
0,071 


0,075 
0,079 
0,082 
0,086 
0,089 


0,093 
0,096 
0100 
0,104 
0,107 


0,111 
0,114 
0,118 
0,121 
0,125 


0,129 
0,132 
0,136 
0,139 
0,143 


0,146 
0,150 
0,154 
0,157 
0,161 


0,164 
0,168 
07171 
0,175 
0,178 


0,182 
0,186 
0,189 
0,193 
0,196 


0,041 
01045 
0,049 
0,052 
0,056 


0,060 


0,064. 


0,067 
0,071 
0,075 


0,079 
0,082 
0,086 
0,090 
07093 


0,097 
0,101 
0,105 
07108 
07112 


0,116 
0,120 
0,123 
0,127 
07131 


0,135 
07138 
0,142 
0146 
0,150 


0,153 
0157 
0,161 
0,165 
0,168 


0,172 
0,176 
0,180 
0,183 
0,187 


0,191 
0,194 
0,198 
0,202 
07206 


0,043 
0,047 


0,051 


0,055 
0,059 


0,063 
0,066 
0,070 
0,074 
0,078 


0,082 
0,086 
0,090 
0,094 
0098 


0,102 
0,106 
0,109 
0,113 
0117 


0,121 
0,125 
0,129 
0,133 
0,137 


0,141 
0,145 
0,149 
01152 
0,156 


0,160 
0,164 
0,168 
0,172 
0,176 


0,180 
0,184 
0,188 
0,192 
0,195 


0,199 
0,203 
07207 
0211 
0,215 


17x24 
mc.de. 


0,045 
0,049 
0,053 
0,057 
0.061 


0,065 
0,069 
0,073 
0,078 
0,082 


0,086 
0,090. 
0,094. 
0098 
0,102 


0,106 
0,110 
0,114 
0,118 
0,122 


0,126 
0,131 
0,135 
07139 
0,143 


0,147 
0,151 
0,155 
0,159 
0,163. 


0,167 
DINA 
0,175 

0,180 
0,184 


0,188 
0,192 
0,196 
0,200 
0,204 


0,108 
0,112 
0,116 
0,220. 
0,224 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 
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I 
16x22|17X17/17Xx18 17Xx19|17x20/17x21 


me.de.|me.de.|me.de. 


0,197 
0,201 
0,204 
07208 
07211 


0,215 
0,218 
0.222 


0,225 
0,229 


0,232 
0236 
0239 
0,243 


0,162 
0,165 
0,168 
0,171 
0,173 


0,176 
0,179 
0,182 
0,185 
0,188 


0,171 
0,174 
0,177 
0,181 
0,184 


0,187 
0190 
0,193 
0,196 
0,199 


0,202 
0,205 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


17x22/17x28/17x24 
mc.de.|me.dc.|mc.de.|me.dc.imc.dc.|me.de 
0,181 | 0,190 | 0,200 | 0,209 | 0,219 | 0,228 
0,184 | 0,194 | 0,203 | 0,213 | 0,223 | 0,233 
0,187 | 0,197 | 0,207 | 0,217 | 0,227 | 0,237 
0,191 | 0,201:| 0,211 | 0,221.| 0,231 |‘0,241 
0,194 | 0,204 |.0,214 | 0,224 | 0,235 | 0,245 
0,197 | 0,207 | 0,218 | 0,228 | 0,239 | 0,249 
0,200 | 0,211 | 0,221 | 0,232 | 0,242 | 0,253 
0,203 | 0,214 | 0,225 | 0,236 | 0,246 |0,257 
0,207 | 0,218 | 0,228 | 0,239 | 0,250 | 0,261 
0,210.| 0,221 | 0,232 | 0,243 | 0,254 | 0,265 
0,213 | 0,224 | 0,236 | 0,247 | 0,258 | 0,269 
0,216 | 0,228 | 0,239'| 0,251 | 0,262 | 0,273 
0,220 | 0,231 | 0,243 | 0,254 | 0,266 | 0,277 
0,223. | 0,235 | 0,246 | 0,258 | 0,270 | 0,282 
0,226 | 0,238 | 0,250 | 0,262 | 0,274 |.0,286 
0,229 | 0,241 | 0,253 | 0,266 | 0,278 | 0,290 
0,233.| 0,245, | 0,257 | 0,269 | 0,282 | 0,294 
0,236 | 0,248 4 0,261 | 0,273 10,285 | 0,298 
0,239 | 0,252 | 0,264 | 0,276:| 0,289 |.0,302 
0,242 | 0,255 | 0,268 | 0,280 | 0,293 | 0,306 
0,245 | 0,258 | 0,271 | 0,284 | 0,297 | 0,310 
0,249 | 0,262.| 0,275 | 0,288 | 0,301 | 0,314 
0,252 | 0,265 | 0,278 | 0,292 | 0,305 | 0,318 
0,255 | 0,269 | 0,282 | 0,295 | 0,309 |.0,322 
0,258 10,272 | 0,286 ‘ 0,299 | 0,313 |(0,326 
0,262 | 0,275 | 0,289 | 0.303 | 0,317 |-0,330 
0,265 | 0,279 | 0,293 | 0,307 | 0,321 | 0,335 
0,268 | 0,282 | 0,296 | 0,310 | 0,825 | 0,339 
0,271 | 0,286 | 0,300 | 0,314 | 0,328 | 0,343 
0,275.| 0,289 | 0,303 | 0,318 | 0,332 | 0,347 
0,278 | 0,292:| 0,307 | 0,322 |:0,336 | 0,351 
0,281 | 0,296 | 0,311.| 0,325 | 0,340 |:0,355 
0,284 | 0,299 | 0,314 | 0,329 | 0,344 | 0,359 
0,287 | 0,303 | 0,313 | 0,333 | 0,848 | 0,363 
0,291 | 0,306 | 0,321 | 0,337 | 0,352 | 0,367 
0,294 | 0,309 | 0,325 | 0,340 | 0,356 | 0,371 
0,297 | 0,313 | 0,328 | 0,844 | 0,360 | 0,375 
0,300 | 0,316 | 0,332 | 0,348 | 0,364 | 0,379 
0,304 | 0,320 | 0,336 | 0,352 | 0,368 | 0,384 
0,307 | 0,323 | 0,339 | 0,355 | 0,371 | 0,388 
0,310 | 0,326 | 0,343 | 0,359 | 0,375 | 0,392 
0,313 | 0,330 | 0,346 | 0,363 | 0,379 | 0,396 
0,317 | 0,333 | 0,350 | 0,367 | 0,383 | 0,400 
0,320 | 0,337 | 0,358 | 0,370 | 0,387 | 0,404 
0,323 | 0,340 | 0,357 | 0,374 | 0,391 | 0,408 


8. — BeLLUONMINI, Pront. per la cub. dei legnami. 
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7) 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 
e 1SXx17/1SXx1S|15x19/1Sx20|18x21|18x22 18x23 1Sx24/19x19 

Centizo. me.de.ime.de.|me.de.|mc.dc.|mc.dc.|mec.dc.'me.dc.|mc.dc.| me.de 
1,10 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,040 
1,20 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,043 
1,30 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,047 | 0,049 | 0,051 | 0,054 | 0,056 | 0,047 
1,40 0,043 | 0,045 | 0,048 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,058 | 0,060 | 0,051 
1,50 0,046 | 0,049 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,059 | 0,062 | 0,065 | 0,054 
1,60 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,060 | 0,053 | 0,066 | 0,069 | 0,058 
1 70 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0,067 | 0,070 | 0,073 | 0,061 
1,89 0,055 | 0,058 | 0,062 | 0,065 | 0,068 | 0,071:| 0,075 | 0,078 | 0,065 
1,90 0,058 | 0,062 |.0,065 | 0,068 | 0,072 | 0,075 | 0,079 | 0,082 | 0,069 
2,00 0,061 | 0,065 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,086 | 0,072 
2,10 0,064 | 0,058 | 0,072 | 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,091 | 0,076 
2,20 0,067 | 0,071 | 0,075 | 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,091 | 0,095 0, 079 
2,9 0,070 | 0,075 | 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,091 | 0,095 | 0,099 0, 083 
2,40 0,073 | 0,078 | 0,082 | 0,086 | 0,091 | 0,095 | 0,099 | 0,104 0087 
2,50 0,076 | 0,081 | 0,085 | 0,090 | 0,094 | 0,099 | 0,103 | 0,108 | 0,090 
2,60 0,080 | 0,084 | 0,089 | 0,094 | 0,098 | 0,103 | 0,108 | 0,112 | 0,094 
2,70 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,097 | 0,102 | 0,107 | 0,112 | 0,117 | 0,097 
2,80 0,086 | 0,091 | 0,096 | 0,101 | 0,106 | 0,111 | 0,116 | 0,121 | 0,101 
2,99 0,089 | 0,094 | 0,099 | 0,104 .| 0,110 | 0,115 | 0,120 | 0,125 | 0,105 
3,00 0,092 | 0,097 | 0,103 | 0,108 | 0,113 | 0,119 | 0,124 | 0,130 | 0,108 
3,10 0,095 | 0,100 | 0,106 | 0,112 | 0,117 | 0,123 | 0,128 | 0,134 | 0,112 
3,20 0,098 | 0,104 | 0,109 | 0,115 | 0,121 | 0,127 | 0,132 | 0,138 | 0,116 
3,50 0,101 | 0,107 | 0,113 | 0,119 | 0,125 | 0,131 | 0,137 | 0,148 0, 119 
3,40 0,104 | 0,110 | 0,116 | 0,122 | 0,129 | 0,135 | 0,141 | 0,147 0, 123 
3,50 0,107 | 0,113 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,139 | 0,145 | 0,151 0, 126 
3,60 0,110 | 0,117 | 0,123 | 0,139 | 0,136 | 0,143 | 0,149 | 0,156 | 0,130 
3,70 0,118 | 0,120 | 0,127 | 0,133 | 0,140 | 0,147 | 0,153 | 0,160 | 0,134 
3,80 0,116 | 0,123 | 0,130 | 0,137 | 0,144 | 0,150 | 0,157 | 0,164 | 0,137 
3,90 0,119 | 0,126 | 0,133 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,161 | 0,168 | 0,141 
4,00 0,122 | 0,130 | 0,137 | 0,144 | 0,151 | 0,158 | 0,166 | 0,173 | 0,144 
4,10 0,125 | 0,133 | 0,140 | 0,148 | 0,155 | 0,162 | 0,170 | 0,177 | 0,148 
4,20 0,129 | 0,136 | 0,144 | 0,151 | 0,159 | 0,166 | 0,174 | 0,181 | 0,152 
4,30 0,132 | 0,139 | 0,147 | 0,155 | 0,163 | 0,170 | 0,178 | 0,186 0, 155 
4,40 0,135 | 0,143 | 0,150 | 0,158 | 0,166 | 0,174 | 0,182 | 0,190 0, 159 
4,50 0,138 | 0,146 | 0,154 | 0,162 | 0,170 | 0,178 | 0,186 | 0,194 0162 
4,60 0,141 | 0,149 | 0,157 | 0,166 | 0,174 | 0,182 | 0,190 |.0,199 | 0,166 
4,70 0,144 | 0,152 | 0,161 | 0,169 | 0,178 | 0,186 | 0,195 | 0,203 | 0,170 
4,80 0,147 | 0,156 | 0,164 | 0,173 | 0,181 | 0,190 | 0,199 | 0,207 | 0,173 
4,90 0,150 | 0,159 | 0,168 | 0,176 | 0,185 | 0,194 | 0,203 | 0,212 | 0,177 
5,00 0,153 | 0,162 | 0,171 | 0,180 | 0,189 | 0,198 | 0,207 | 0,216 | 0,180 
5,10 0,156 | 0,165 | 0,174 | 0,184 | 0,193 | 0,202 | 0,211 | 0,220 | 0,184 
5,20 0,159 | 0,168 | 0,178 | 0,187 | 0,197 | 0,206 | 0,215 | 0,225 | 0,188 
5,90 0,162 | 0,172 | 0,181 | 0,191 | 0,200 | 0,210 | 0,219 | 0,229 | 0,191 
5,40 0,165 ! 0,175 | 0,185 | 0,194 | 0,204 | 0,214 | 0,224 | 0,283 | 0,195 
5,90 0,168 | 0,178 | 0,188 | 0,198 | 0,208 | 0,218 | 0, 7998 0) 238 | 0,199 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


1ISXx17/1Sx 1S/1Sx19|1Sx 20|18x 21|1Sx22|/18x28|18x24 19x19 
me.de.me.dc.imc.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc.|mec.dc.|mc.dc.|mce.dè. 


0,171 | 0,181 | 0,192 | 0,202 | 0,212 | 0,222 | 0,232 | 0,242 | 0,202 
0,174 | 0,185 | 0,195 | 0,205 | 0,215 | 0226 | 0,236 | 0,246 | 07206 
0,177 | 0,188 | 0,198 | 0.209 | 0,219 | 0,230 | 0,240 | 0,251 | 0,209 
0,181 | 0,191 | 0,202 | 0,212 | 0,223 | 0,234 | 0,244 | 0,255 | 0,213 
0,184 | 0,194 | 0,205 | 0,216 | 0,227 | 0,238 | 0,248 | 0,259 | 0,217 


0;187 | 0,198 | 0,209 | 0,220 | 0,231 | 0,242 | 0,253 | 0,264 | 0,220 
0,190 | 0,201 | 0,212 | 0,223 | 0,234 | 0,246 | 0,257 | 0,268 | 0,224 
0,193 | 0,204 | 0,215 | 0,227 | 0,238 | 0,249 | 0,261 | 0,272 | 0/227 
0,196 | 0,207 | 0,219 | 0,230 | 0,242 | 0,253 | 0,265 | 0,276 | 0.231 
0,199 | 0,211 | 0,222 | 0,234 | 0,246 | 0,257 | 0,269 | 0,281 | 0,235 


0,202 | 0,214 | 0,226 | 0,238 | 0,249 | 0,261 | 0,273 | 0,285 | 0,288 
0,205 | 0,217 | 0,229 | 0,241 | 0,253 | 0,265 | 0,277 | 0,289 | 0,242 
0,208 | 0,220 | 0.233 | 0,245 | 0,257 | 0,269 | 0/282 | 0,294 | 07245 
0,211 | 0,224 | 0,236 | 0,248 | 0.261 | 0273 | 0,236 | 0,298 | 0/249 
0,214 | 0,227 | 0,239 | 0,252 | 0,265 | 0,277 | 0,290 | 0,302 | 0,253 


0,217 | 0,230 | 0,243 | 0,256 | 0,268 | 0,281 | 0,294 | 0,307 | 0,256 
0,220 | 0,233 | 0,246 | 0,259 | 0,272 | 0,285 | 0,298 | 0,811 | 0,260 
0,223 | 0,237 | 0/250 | 0,263 | 0276 | 0.289 | 07302 | 0,315 | 0.264 
0,226 | 0,240 | 0,253 | 0,266 | 0,280 | 0,293 | 0/306 | 0320 |,07267 
0,229 | 0,243 | 0,256 | 0,270! 0,283 | 0,297 ! 0,310 | 0,824 | 0,271 


0,233 | 0,246 | 0,260 | 0,274 | 0,287 | 0,301 | 0,315 | 0,328 | 0,274 
0,236 | 0,249 | 0,263 | 0,277 | 0,291 | 0,305 | 0,319 | 0,333 | 0,278 
0,239 | 0,253 | 0,267 | 0,231: | 0,295 | 0,309 | 0,323 | 0,337 | 0,282 
0,242 | 0,256 | 0,270 | 0,284 | 0,299 | 0,313 | 07327 | 0,341 | .0/285 
0,245 | 0,259 | 0,274 | 0,288 | 0,302 | 0,317 | 0,331 | 0,346 |.0,289 


0,248 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,306 | 0,321 | 0,335 | 0,350 | 0,292 
0,251 | 0,266 | 0,280 | 0,295 | 0,310 | 0,325 | 0,339 | 0/354 | 0296 
0,254 | 07269 | 0,234 | 0,299 | 0,314 | 0,329 | 0.344 | 0359 | 0/300 
0,257 | 0,272 | 0,287 | 0,302 | 0,318 | 0333 | 0,348 | 0,363 | 0,303 
0,260 | 0,275 | 0.291 | 0,306 | 0,321 | 0,337 | 07352 | 0.367 | 0/307 


0,263 | 0,279 |. 0,294 | 0,310 | 0,325 | 0,341 | 0,356 | 0,372 | 0,310 
0,266 | 0,282 | 0,298 | 0,313 | 0,329 | 0,345 | 0,360 | 0.376 | 0,314 
3,269 | 0,285 | 0,301 | 0,317 | 0,333 | 0,348 | 0,364 | 0,380 | 0,318 
0,272 | 0,288 | 0,304 | 0,820 | 0,336 | 0352 | 0.368 | 0.384 | 0,321 
0,275 | 0,292 | 0,308 | 0,324 | 0,340 | 0,356 | 0,373 | 0,389 | 0,325 


0,278 | 0,295 | 0,311 | 0,328 | 0,344 | 0,360 | 0,377 | 0,393 | 0,329 
0,282 | 0,298 | 0,315 | 0,331 | 0.348 | 0364 | 0.381 | 0,397 | 0,332 
0,285 | 0,301 | 0,318 | 0,335 | 0,352 | 0368 | 0,385 | 0402 | 0,336 
0,288 | 0,305 | 0,321 | 0,338 |-0,355 | 0,372 | 0,389 | 0406 ! 0,339 
0,291 | 0,308 | 0,325 | 0,342 | 0,359 | 0.376 | 0,398 | 0/410 | 0,343 


0,294 | 0,311 | 0,328 | 0,346 | 0,363 | 0,380 | 0,397 | 0.415 | 0,347 
0,297 | 0,314 | 0,332 | 0,349 | 0,367 | 0,384 | 0,402 | 0419 | 0,350 
0,300 | 0,318 | 0,335 | 0,353 | 0,370.| 0,388 | 0,406 | 0,423 | 0,334 
0,303 | 0,321 | 0,339 | 0,356 | 0,374 | 0,392 | 0,410 | 0,428 | 0,357 
0,306 | 0,324 | 0,342 | 0.360 | 0,378 | 0,396 | 0,414 | 0,432 | 0,361 


Gi 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


19 x 24/19x 25 19x26/20x19 


Lungh. ALTEZZA E 
in metri Î 
e. 19x20|19x21/19x 22/19x 28 

SORA: me.de.|me.de.|mc.de.|mc.de.|me.de.|me.de. 
1,10 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,052 
1,20 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,055 | 0,057 
1,30 0,019 | 0,052 | 0,054 | 0,057 | 0,059 | 0,062 
1,40 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,061 | 0,064 | 0,066 
1,50 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,063 | 0,071 
1,60 0,061 | 0,064 | 0,067 | 0,070 | 0,073 | 0,076 
1,70 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,074 | 0,078 | 0,081 
1,80 0,068 | 0,072 | 0,075 | 0,079 | 0,082 | 0,085 
1,90 0,072 | 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,090 
2,00 0,076 | 0,080 | 0,084 | 0,087 | 0,091 | 0,095 
2,10 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,100 
2,20 0,084 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,100 | 0,104 
2,30 0,087 | 0,092 | 0,096 | 0,101 | 0,105 | 0,109 
2,40 0,091 | 0,096 | 0,100 | 0,105 | 0,109 | 0,114 
2,50 0,095 | 0,100 | 0,104 | 0,109 | 0,114 | 0,119 
2,60 0,099 | 0,104 | 0,109 | 0,114 | 0,119 | 0,123 
2,70 0,103 | 0,108 | 0,113 | 0,118 | 0,123 | 0,128 
2,80 0,106 | 0,112 | 0,117 | 0,122 | 0,128 | 0,133 
2,90 0,110 | 0,116 | 0,121 | 0,127 | 0,132 | 0,138 
3,00 0,114 | 0,120 | 0,125 | 0,131 | 0,137 | 0,142 
3,10 0,118 | 0,124 | 0,130 | 0,133 | 0,141 | 0,147 
3,20 0,122 | 0,128 | 0,134 | 0,140 | 0,146 | 0,152 
3.380 0,125 | 0,132 | 0,138 | 0,144 | 0,150 | 0,157 
3,40 0,129 | 0,136 | 0,142 | 0,149 | 0,155 | 0,161 
3,50 0,133 | 0,140 | 0,146 | 0,153 | 0,160 : 0,166 
3,60 0,137 | 0,144 | 0,150 | 0,157 | 0,164 | 0,171 
3,70 0,141 | 0,148 | 0,155 | 0,162 | 0,169 | 0,176 
3,80 0,144 | 0,152 | 0,159 | 0,166 | 0,173 | 0,180 
3,90 0,148 | 0,156 | 0,163 | 0,170 | 0,178 | 0,185 
4,00 0,152 | 0,160 | 0,167 | 0,175 | 0,182 | 0,190 
4,10 0,156 | 0,164 | 0,171 | 0,179 | 0,187 | 0,195 
4,20 0,160 | 0,168 | 0,176 | 0,184 | 0,192 | 0199 
4,30 0,163 | 0,172 | 0,180 | 0,188 | 0,196 | 0,204 
4,40 0,167 | 0,176 | 0,184 | 0,192 | 0,201 | 0,209 
4,50 0,171 | 0,180 | 0,188 | 0,197 | 0,205 | 0,214 
4,60 0.175 | 0,184 | 0,192 | 0,201 | 0,210 | 0,218 
4,70 0,179 | 0,188 | 0,196 | 0,205 | 0,214 | 0,223 
4,80 0,182 | 0,192 | 0,201 | 0,210 | 0,219 | 0,228 
4,90 0,186 | 0,196 | 0,205 | 0,214 | 0,223 | 0,233 
3,00 0,190 | 0,199 | 0,209 | 0,218 | 0,228 | 0,237 
5,10 0,194 | 0,203 | 0,213 | 0,223 | 0,233 | 0,242 
5,20 0,198 | 0,207 | 0,217 | 0,227 | 0,237 | 0,247 
5,30 0,201 | 0,211 | 0,222 | 0,232 | 0,242 | 0,252 
© 5,40 0,205 | 0,215 | 0,226 | 0,236 | 0,246 | 0,256 
5,50 0,209 | 0,219 | 0,230 | 0,240 | 0,251 | 0,261 


me.de.mce.dc. 


0,034 | 0,042 
0,059 | 0,046 
0,064 | 0,049 
0,069 | 0,053 
0,074 | 0,057 


0,079 | 0,061 
0,084 | 0,065 
0,089 | 0,068 
0,094 | 0,072 
0,099 | 0,076 


0,104 | 0,080 
0,109 | 0,084 
O.114 | 0.087 
0,119 | 0.091 
0,123 | 0,095 


0,128 | 0,099 
0,133 | 0.103 
0,138 | 0,106 
07143 | 07110 
0,148 | 0,114 


0,153 | 0,118 
0,158 | 0,122 
07163 | 07125 
0168 | 0,129 
0173 | 0133 


0,178 | 0,137 
0,183 | 07141 
(0,188 | 0,144 
0,193 | 0,148 
0,198 | 0152 


0,203 | 0,156 
0,207 | 0,160 
0212 | 0,163 
07217 | 0,167 
0,222 | 0,171 


0,227 | 0,175 
0232 | 0,179 
0,237 | 0,182 
0,242 | 0,186 
0,247 | 0,190 


0,252 | 0,194 
0,257 | 0,198 
0.262 | 0,201 
0,267 | 0,205 
0272 | 0,209 
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‘ Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri age pini 
e 19x20 19x21/19x 22/19 x 23/19x24/19x 25/19x26/20x19|20x20 


centim. 


me.de.ime.de.|me.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc,|me.dc.|me.dc.me.dce. 


5,60 || 0,213 | 0,223 | 0,234 | 0,245 | 0,255 | 0,266 | 0,277 | 0,213 | 0,224 
5,70 || 0,217 | 0,227 | 0,238 | 0,249 | 0260 | 07271 | 0,282 | 0,217 | 0,228 
5,80 | 0,220 | 0231 | 0,342 | 0,253 | 0,264 | 07275 | 0,287 | 07220 | 0,232 
5,90 || 0,224 | 0,235 | 0,547 | 0,258 | 0,269 | 0,280 | 0,291 | 0,224 | 0,236 
6,00 ||0,228 | 0,239 | 0,251 | 0,262 | 0,274 | 0,285 | 0,296 | 0,223 | 0,240 
6,10 ||0,232 | 0,243 | 0,255 | 0,267 | 0,278 | 0,290 | 0,801 | 0,232 | 0,244 
6,20 |10,236|0,247|0,259| 0.271 | 0,283 | 0,294 | 0,306 | 0,236 | 0,248 
6,30 || 0,239 | 0,251 |-0,263 | 0,275 |.0,287 | 0,299 | 0,311 | 0/239 | 0252 
6.40 ||0,243 | 0,255 | 0,268 | 0,280 | 0,292 | 01304 | 0316 | 0/243 | 0,256 
6.50 | 0,247 | 0,259 | 0,272 | 0,284 | 07296 | 0.309 | 0;321 | 07247 | 0260 
6,60 | 0,251 | 0,263 | 0,276 | 0,288 | 0,301 | 0,313 | 0,826 | 0,251 | 0,264 
6.70 || 0,255 | 0.267 | 0,280 | 07293 | 07306 | 07318 | 0/331 | 0/255 | 07268 
6,80 |[0,258 | 0,271 |0,284|0/297 | 0,310 | 0,323 | 0,336 | 07258 | 07272 
6.90 || 0,262 | 0,725 | 0,288 | 0,302 | 0,313 | 0,328 | 0,341 | 0/262 | 0,276 
7,00 || 0,266 | 0,279 | 0,293 | 0,306 | 0,319 | 0/332 | 0,346 | 0/266 | 0,230 
7,10 || 0,270 | 0,283 | 0,297 | 0,310 | 0,324 | 0,837 | 0,351 | 0,270 | 0,284 
7,20 || 0,274 |:0,287 | 0,301 | 0,315 | 0,328 | 0,342 | 0,356 | 0,274 ‘| 0,288 
7,30 || 0,277! 0,291 | 0,305 | 0,319 | 0,333 | 0,347 | 0,361 | 0,277 | 0,292 
7,40 ||0,281 | 0,295 | 0,309 | 0,323 | 0,337 | 0,351 | 0,366 | 0,281 | 0,296 
7,50. || 0,285 | 0,299 | 0,313 | 0,328 | 0,342 | 0,356 | 0,370 | 0,255 | 0,300 
7,60 ||0,239 | 0,303 | 0,818 | 0,332 | 0,347 | 0,361 | 0,375 | 0,289 | 0,304 
7,70 || 0,293 | 0,307 | 0,322 | 0,336 | 0,351 | 0,366 | 0,380 | 0,293 | 0,308 
7,80 || 0,296 | 0,311 | 0,326 | 0,341 | 0,356 | 0,370 | 0,385 | 0,296 | 0,312 
7,90 || 0,300 | 0,315 | 0,330 | 0,345 | 0,360 | 0,375 | 0,390 | 0,300 | 0,316 
$,00 || 0,304 | 0,319 ! 0,334 | 0,350 | 0,365 | 0,330 | 0,395 | 0,304 | 0,320 
8,10 |{ 0,308 | 0,323 | 0,339 | 0,354 | 0,369 | 0,385 | 0,400 | 0,308 | 0,324 
8,20. || 0,312 | 0,327 | 0,343 | 0,358 | 0,374 | 0,389 | 0,405 | 0,312 | 0,328 
8,80. || 0,315 | 0,331 | 0,347 | 07363 | 07378 | 0,394 | 0/410 | 0,315 | 0.332 
$,40  ||0,319 | 0,335 | 0,351 | 0,367 | 0.383 | 0,399 | 0,415 | 0,319 | 07336 
8,50 || 0,323 | 0,339 | 0,355 | 0,371 | 0,388 | 0,404 | 0,420 | 0,323 | 0,310 
S,60  ||0,327 | 0,343 | 0,359 | 0,376 | 0,392 | 0,408 | 0,425 | 0,327 | 0,344 
8,70 ||0.331 | 0,347 | 0,364 | 0,380 | 0,397 | 0,413 | 0,430 | 0,331 | 0,348 
8,80 || 0,334 | 07351 | 0,368 | 0,385 | 0401 | 0,418 | 0,435 | 0,334 | 0,352 
8,90 || 0,338 | 0355 | 0,372 | 0,389 | 0,406 | 0,423 | 0,440 | 0,338 | 0,356 
9.00 || 0,342 | 0,359 | 0,376 | 0,393 | 0;410 | 0,427 | 0,445 | 0,342 | 0,360 
9,10 |[0,316 | 0,363 | 0,380 | 0,398 | 0,415 | 0,432 | 0,450 | 0,346 | 0,364 
9,20 |[0,350 | 0,367 | 0,385 | 0,402 | 0,420 | 0,437 | 0,454 | 0350 | 0,368 
9,80 . || 0,353 | 0,371 | 0,389 | 0,406 | 0,424 | 0,442 | 0,459 | 0,353 | 0,372 
9,40 || 0,357 | 0,375 | 0,393 | 0.411 | 0/429 | 0.446 | 0,464 | 0,357 | 0/376 
9,50. || 0,361 | 0,379 | 0.397 | 0,415 | 0,433 | 0,451 | 0,469 | 0,361 | 0,380 
9,60. || 0,363 | 0,383 | 0,401 | 0,420 | 0,438 | 0,456 | 0,474 | 0,365 | 0,384 
9,70. || 0,369 | 0,387 | 0,405 | 0,424 | 0,442 | 0,461 | 07479 | 0369 | 0,388 
9,50. || 0,372 | 0,391 | 0,410 | 0,428 | 0,447 | 0,465 | 0,484 | 0372 | 0,392 
9,90. || 0,376 | 0,395 | 0.414 | 0,433 | 07451 | 0,470 | 0489 | 0,376 | 0396 
10,00. || 0,330 | 0,399 | 0,418 | 0,437 | 0,456 | 0,475 | 0,494 | 0,380 | 0,400 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


20x21 
me.de. 


0,046 
0.050 
0,055 
0,059 
0,063 


0,067 
0,071 
0,076 
0,080 
0084 


0,088 
0092 
0,097 
0,101 
0,105 


0,109 
0,113 
0,118 
0,122 
0,126 


0,130 
07134 
0139 
0,143 
0,147 


0,151 
0155 
0,160 


20x22 
mce.dc. 


20x23 
mc.dc. 


20x24 20x25 
me.de.!Ime.de. 


20x26 


me.de. 


0,048 
0,053 
0,057 
0,062 
0,066 


0,070 
0,075 
0,079 
0,084 
0,088 


0,092 
0,097 
0,101 
0,106 
0,110 


0,114 
0,119 
0,123 
0,128 
0,132 


0,136 
0,141 
0,145 
0,150 
0,154 


0,158 
0,163 
0,167 
0,172 
0,176 


0,180 
0,185 
0,189 
0,194 
0,198 


0,202 
0,207 
0,211 
0,216 
0,220 


0,224 
0.229 
07233 
07238 


0,051 
0,055 
0,060 
0,064 
07069 


0,074 
0,078 
0,083 
0,087 
0,092 


0,097 
0,101 
0,106 
0,110 
0,115 


0,120 
0,124 
0129 
0,133 
0,138 


0,143 
0,147 
0,152 
0,156 
0,161 


0,166 
0,170 
0,175 
0,179 
0,184 


0,189 
0,193 
0,198 
0,202 
0,207 


0,212 
0,216 
0,221 
0,225 
0,230 


0,235 
0,239 
0,244 
0,248 


0,242 | 0,253 


0,053 
0,058 
0,062 
0,067 
0,072 


0,077 
0,082 
0,086 
0,091 
0,096 


0,101 
0,106 
0,110 
0,115 
0,120 


0,125 
0,130 
0134 
0139 
0,144 


0,149 
0,154 
0,158 
0,163 
0,168 


0,173 
0,178 
0,182 
0,187 
0,192 


0,197 
0,202 
0,206 
0,211 
0,216 


0,221 
0,226 
0,230 
0,235 
0,240 


0,245 
0,250 
0,254 
01259 
0,264 


0,055 
0,060 
0,065 
0,070 
0,075 


0,080 
0085 
0.090 
0,095 
0,100 


0,105 
0,110 
0,115 
0,120 
0,125 


0,130 
0,135 
0,140 
0,145 
0,150 


0,057 
0,062 
0,068 
0,073 
0,078 


0,083 
0,088 
0,094 
0,099 
0,104 


0,109 
0,114 
0,120 
0,125 
0,130 


0,135 
0,140 
0,146 
0,151 
0,156 


0,161 
0,166 
0,172 
0,177 
0,182 


0,187 
0,192 
0,198 
0,203 
0,208 


0,213 
0,218 
0,224 
0,229 


0,234 


0,239 
0,244 
0.250 
0,255 
0,260 


0,265 
0270 
0276 
0,281 
0,286 


21x21 
mc.de. 


0,049 
0,053 
0,057 
0,062 
0066 


0,071 
0,075 
0079 
07084 
0,088. 


0,093 
0,097 
0,101 
0,106- 
0,110 


0,115 
0,119 
0,123 
0,128 
0,132 


0,137 
0,141 
0,146 
0,150 


0,154 


0,159 
0,163 
0,168 
0,172 
0,176 


0,181 
0,185 
0,190 
0,194 
0,198 


0,203 


21x22 
me.de. 


0,051 
0,055 
0,060 
0,065 
0,069 


0,074 
0,079 
0,083 
0,088 
0,092 


0,097 
0,102 
0,106 
0,111 
0,115 


0,120 
0,125 
0,129 
0134 
0,139 


0,143 
0,148 
0,152 
0,157 
0,162 


0,166 
0,171 
0,176 
0,180 
0,185 


0,189 
07194 
0,199 
0,203 
0,208 


0,213 
0,217 
0,222 
0,226 
0,231 


0,236 
0,240 
0,245 
0,249 


| 05254 


21x25 


mc.de. 


ARC, VO 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
TA DI e E, A RI VBEL IULI 
e 20x21/20x 22 20x23 20x24 /20x25 20x26/21x 21|21x22/21x 23 


centim. | me.de.|me.de.|me.de.|me.de.|me.de.|me.dc.|me.de.|me.de.| me.de. 


5,60 || 0,235 | 0,246 | 0,258 | 0,269 | 0,280 | 0,291 | 0,247 | 0,259 | 0,270 
5,70 ||0.239| 0,251 | 0,262|0,274 | 0,285 | 0,296 | 0,251 | 0,263 | 0,275 
5,80 || 0,244 |0,255| 0,267 | 0,278 | 0,290 | 0,302 | 0,256 | 0,268 | 0,280 
5,90 || 0,248 | 0,260 | 0,271 | 0,283 | 0,295 | 0,307 | 0,260 | 0,273 | 0,285 
6,00 || 0,252 | 0,264 | 0,276 | 0,288 | 0,300 | 0,312 | 0,265 | 0,277 | 0,290 


6,10 || 0,256 | 0,268| 0,281 | 0,293 | 0,305 | 0,317 | 0,269 | 0,282 | 0,295 
6,20 || 0,260 | 0,273 | 0,285 | 0,298 | 0.310 | 0,322 | 0,273 | 0,286 | 0,299 
. 6,80 || 0,265 | 0,277 | 0,290 | 0,302 | 0,315 | 0,328 | 0,278 | 0,291 | 0,304 


6,40 || 07269 | 0,282 | 0,294 | 0307 | 0,320 | 0,333:| 0,282 | 0,296 | 0,309 
6,50 | 05273 | 0,286 | 0,299 |.0,312 | 0,325 | 0,338 | 0,287 | 0,300 | 0,314 
6,60 | 0,277 | 0,290 | 0,304 | 0,317 | 0,330 | 0,343 | 0,291 | 0,305 | 0,319 
6,70 || 0,281|0,295 | 0,308 | 0,322 | 0,335 | 0,348 | 0,295 | 0,310 | 0,324 
6,80 | 0,286 | 0,299 | 0,313 | 0,326 | 0,340 | 0,354 | 0,300 | 0,314 | 0,328 
6,90 || 0,290 | 0,304 | 0,317 | 0.331 | 0,345 | 0,359 | 07304 | 0,319 | 0,333 
7,00 | 0,294|0,308| 0,322 | 0,336 | 0,350 | 0,364! 0,309 | 0,323 | 0,333 
‘7,10 || 0,298 | 0;312|0,327| 0,341 | 0,855 | 0,369 | 0,313 | 0,328 | 0,343 
7,20 ||0,302 | 0,817 | 0,331 | 0,346 | 0,360 | 0,374 | 0,318 | 0,333 | 0,348 
7,30 || 0307 | 0,821 | 0336 | 0,350 | 07365 | 0/380 | 0,322 | 0,337 | 0,353 
7,40 ||0/311|0/326 | 0,340 | 0,355 | 0,370 | 0,385 | 0,326 | 0,342 | 0,357 
7,50 || 0315 | 0,330 | 0,345 | 0,360 | 07375 | 0,390 | 0,331 | 0,346 | 0,362 
7,60 | 0,319 | 0,334 | 0,350 | 0,365 | 0,880 | 0,395 | 0.335 | 0,351 | 0,367 
1,70 | 0,823 | 0,839 | 0,354 | 0,370 | 0,385 | 0,400 | 0,340 | 0,356 0,872 
7. ‘328 | 07843 | 0/359 | 0,374 | 0,390 | 0,406 | 0,344 | 0,360 | 0,37 
7,90 {0,332 | 0,348 | 0,363 | 0,379 | 0,395 | 0/411 | 0,348 | 0,365 | 0,382 
8/00 || 0,336 | 0,352 | 0,368 | 07384 | 0/400 | 0,416 | 0,353 | 0,370 | 0,386 
8,10 || 0,340 | 0,356 | 0,373 | 0,389 | 0,465 | 0,421 | 0,357 | 0,374 | 0,391 
S.20 || 0,344 |0/361 | 0,377 | 0,394 | 0410 | 0426 | 0,362 | 0,379 | 0,396 
$730 || 0349 | 0,365 | 0,382 | 0,398 | 0,415 | 0,432 | 0,366 | 0,383 | 0,401 
S.40 || 0353 | 0,370 | 07386 | 0/403 | 0420 | 0437 | 0,370 | 0,388 | 0,406 
8,50 || 0,357 |0,374|0,391 | 0,408 | 0,425 | 0,442 | 0,375 | 0,393 | O,dll 
‘8,60 || 0,361 | 0,878 | 0,396 | 0,413 | 0,430 | 0,447 | 0,379 | 0,397 | 0,415 
8,70 || 0,365 | 0,888 | 0,400 | 0,418 | 0,435 | 0,452 | 0,384 | 0,402 | 0,420 
S'90 | 07874 | 07392 | 0/400 | 01427 | 07445 | 07403 | 0,302 | D'ALI | 01430 
‘9,00. || 0,378 | 0,396 | 0,414 | 0,432 | 0,450 | 0,463 | 0,397 | 0.416 | 0,435 
‘9,10 || 0,382 | 0,400 | 0,419 | 0,437 | 0,455 | 0,473 | 0,401 | 0,420 |/0,440 
9,20 || 0,356 | 0,405 | 0,423 | 0,442 | 0460 | 0,478 | 0,406 | 0,425 | 0,444 
‘9720 || 0,391 | 0,409 | 0428 | 0,446 | 0,465 | 0484 | 0,410 | 0,430 | 0,449 
940 || 0,395 | 0,414 | 0,432 | 0,451 | 0470 | 0,489 | 0,415 | 0,434 | 0,454 
9,50 || 0,399 | 07418 | 0,437 | 0456 | 0,475 | 07494 | 0,419 | 0,439 | 0,459 
9,60 || 0,403 | 0,422 | 0,442 | 0,461 | 0,480 | 0,499 | 0,423 | 0,444 |'0,464 
‘970 || 0407 | 0,427 | 0,446 | 0,465 | 07485 | 0,504 | 0/428 | 0,448 | 0,469 
AO SRORAEE ano 
n h ,45 3475 Ls) i ,45 a 
10,00 || 07420 | 0,440 0,460 | 0,450 0,500 | 0520 | 0,441 | 0462 | 0,483 


ss ES 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 


e 21x 24:21x25 21x26 21 x27/21x28 22x21/22x 22 22x28 22x24 


centim. 
me.de.Ime.de.|me.de.|mc.dc.|mc.dc.|me.de.\me.dc.|mc.dc.|mc.dc. 


1,10 | 0,055 | 0,058 | 0,060 | 0,062 | 0,065 | 0,051 | 0,053 | 0,056 | 0 058 
1,20 || 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0.068 | 0,071 | 0,055 | 0,058 | 0/061 | 0.083 
1,30 | 0,066 | 0,068 | 0.071 | 0.074 | 0,076 | 0,060. | 0,063 | 0.066 | 0,069 


1,49 ||0,071 | 0,073 | 0,076 | 0,079 | 0,082 | 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0/074 
1,50 || 0.076 | 0,079 | 0,082 | 0,085 | 0,088 | 0,069 | 0,073 | 0,076 | 0/079 
1.60 | 0,081 | 0,084 | 0,087 | 0,091 | 0,094 | 0,074 |'0,077 | 0,081 | 0.084 
1,70 || 0.086 | 0,089 | 0,093 | 0,096 | 0,100 | 0,079 | 0,082 | 0.086 | 0.090 
1.80 ||0,091 | 0,094 | 0,098 | 0,102 | 0,106 | 0,083 | 0.087 | 0,091 | 0.095 
1.99. | 0.096 | 0,100 | 0.104 | 0,108 | 0,112 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0/100 
2.00 |{0,101 | 0,105 | 0,109 | 0,113 | 0,118 | 0,092 | 0,097 | 0,101 | 07106 
2,10 ||0,106|0,119|0,115 | 0,119 | 0,123 | 0,097 |.0,102 | 0,106 | 0,111 
2.20 ||0.111|0,115 | 0,120 | 0,125 | 0,129 | 0,102 | 0,106 | 0,111 | 0,116 
2,80 | 0.116 | 0,121 |0,126 |0,130 | 0,135 | 0,106 | 0;111 | 0,116 | 0/121 
2.40 ||0,121|0,126|0,131|0,136 | 0,141 | 0.111 | 0.116 | 0,121 | 0/127 
2,50 {0,126 | 0,131 | 0/136 | 0,142 | 0,147 | 0,115 | 0,121 | 0,126 | 0,132 
2.60 | 0,131 |0,136 | 0,142 | 0,147 | 0,153 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,137 
2,70 | 0.136 | 0.142 | 0,147 | 0,153 | 0,159 | 0,125 | 0,131 | 0.137 | 0,143 
2,80 | 0,141 | 0,147 | 0,153 | 0,159 | 0,165 | 0,129 | 0,136 | 0,142 | 0148 
2.90 |l0,146 | 0,152 | 0,158 | 0,164 | 0,171 | 0,134 | 0/140 | 0/147 | 0153 
8,00 || 0,151 | 0,157 | 0,164 | 0.170! 0,176 | 0,139 | 0;145 | 0,152 | 0/158 
8,10 || 0.156 [0,163 | 0,169 | 0,176 | 0,182 | 0,143 |:0,150 | 0,157 |:0,164 
8.20 | 0.161 | 0,168 | 0,175 | 0,181 |:0,188 | 0,148 | 0,155 | 0,162 | 0,169 
3,30 || 0,166 ! 0,173 |:0,180 | 0.187 | 0,194 | 0,152 | 0,160 | 0.167 | 0,174 
8,40 | 0,171|0,178 | 0,186 0,193 | 0.200 { 0,157 | 0,165 | 0,172 | 0,180 
8,50 || 0,176|0,184|0,191 | 0,198 | 0,206 | 0,162 | 0.169 | 0,177 | 0,185 
3,60 || 0,181 |0,189 | 0,197 | 0,204 | 0,212 | 0,166 | 0,174 | 0,182 | 0,190 
3,70 || 0,186 |0,194 | 0,202 | 0.210 | 0.218 | 0,171 |0,179 | 0,187 | 0,195 
8,80 || 0,192 | 0,199 | 0,207 | 0.215 | 0.228 | 0,176 | 0,184 | 0,192 | 0,201 
8,90 || 0,197 | 0.205 | 0,213 | 0.221 | 0,229 | 0.180 | 0.189 | 0,197 | 0206 
4.00 || 0,202 |0,210 | 0,218 | 0.227 | 0,235 | 0,185 | 0,194 | 0,202 | 0.211 
4,10 | 0.207 [0,215 | 0;224/0.232 | 0,241|0,189 | 0,198 | 0,207 | 0,216 
4,20 |0,212|0,220|0.229 | 0.238 | 0.247 | 0,194 | 0/203 | 0213 | 0,222 
4,89 || 0,217 | 0.226 | 0.235 | 0.244 |0.253 | 0.199 | 0,208 | 0.218 | 0/227 


4,40 ||0.222|0,231|0,240|0,249]0.259|0.203 | 0,213 | 0,223 | 0,232 
4,50 {|| 0,227 |0,236|0,246|0,255 | 0,265 | 0,208 | 0,218 | 0,228 | 0,238 


4,60 | 0.232 | 0,241 | 0,251 | 0.261 | 0,270 | 0,213 | 0,223 | 0,233 | 0,243 
4,70 |0.237 | 0,247 | 0,257 | 0.266 | 0,276 | 0,217 | 0.227 | 0,238 | 0.248 
4,80 | 0.242 0.252 | 0.262 | 0,272 | 0.282 | 0.222 | 0,232 | 0,243 | 0.258 
4,90 {0,247 | 0,257 | 0,268 | 0,278 | 0,288 | 0,226 | 0,237 | 0,248 | 0,259 
5.00 {0,252 | 0,262 | 0,273 | 0,283 | 0,294 | 0,231 | 0,242 | 0,253 | 0/264 
5,10 || 0,257 |0,268 | 0,278 | 0.289 | 0,300 | 0,236 | 0,247 | 0,258 | 0,269 
5.20 || 0,262 | 0,273 | 0,284 | 0,295 | 0,306 | 0,240 | 0,252 | 0,263 | 0,275 
5,80 | 0,267 | 0,278 | 0,29 | 0.301 | 0,312 | 0,245 | 0,257 | 0,268 | 0.280 
5,40 ||0,272 | 0,283 | 0.295 | 0,306 | 0,318 | 0,249 | 0,261 | 0,273 | 0,285 
5,50 | 0,277 | 0,239 | 0,300 | (0,312 | 0,323 | 0,254 | 0.266 | 0,278 | 0,290 


za 99 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


TA E e A e A E TT 
e OLX 24/21Xx25 21x26/21x27|21x 29/22x21/22x22/22x 23 [22x24 


centim. 
DI me.de.|me.dc,imc.de.|mec.de.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.{me.dc. 


0,282 | 0,294 | 0,306 | 0,318 | 0,329 | 0,259 | 0,271 | 0,283 | 0,296 
0,287 | 0,299 | 0,311 | 0,323 | 0,335 | 0,263 | 0,276:| 0,288 | 0,301 
0,292 |.0,304 | 07317 | 0,329 | 0,341 | 0,268 | 0,281 | 0,293 | 0,206 
0,297 | 0,310 | 07322 | 07335 | 07347 | 07273 | 0/286 | 0,298 | 0,312 
0,302 | 0,315 | 0,328 | 0,240 | 0,353 | 0,277 | 0,290 | 0,304 | 0,317 


0,307 | 0,320 | 0,333 | 0,346 | 0,359 | 0,282 | 0,295 | 0,309 | 0,322 
0,312 | 0,325 | 0,339 | 0,352 | 0,365 | 0,286 | 0,300 | 0,314 | 0,827 
07818 | 0,331 | 0344 | 0,357 | 0,370.| 0,291 | 0,305 | 0,319 | 0,333 
6,40 || 0,323 [0,336 | 0,349 | 0,363 | 0,376 | 0,296 | 0,310 | 0,324 | 0,238 
6,50 || 0,328 | 0,311 | 0/355 | 0369 | 0,382 | 0,300 | 0,315 | 0,329 | 0,343 


6,60 || 0,333 | 0,346 | 0,860 | 0,374 | 0,388 | 0,305 | 0,319 | 0,334 | 0,348 
6,70 || 0,338 | 0,352 | 07366 | 0,380 | 0,394 | 0,310 | 0,324 | 0,339 |-0,354 
6,90 || 0,343 | 0,357 | 0/871 | 0,386 | 0,400 | 0,314 | 0,329 | 0,344 | 0,359 


do: l'an e NE 


ls 


- 


PDA agg 
SOLO “1 
$$ 38533 


- + 


6,90 || 0348 | 0,362 | 0.377 | 07391 | 0,406 | 07319 | 0,334 | 0/349 | 0,364 
7,00 || 0,353 | 0,367 | 0,382 | 0,397 | 0,412 | 0,323 | 0,339 | 0,354 | 0,370 
7,10 ||0,853 | 0,373 | 0,888 | 0,403 | 0,417 | 0,328 | 0,344 | 0,359 | 0,375 
7,20 ||0,363 | 0,378 | 0,393 | 0,408 | 0,423 | 0,333 | 0,348 | 0,364 | 0,380 
7,30. || 0,368 | 0,383 | 0,399 | O;414 | 0,429 | 0,337 | 0,353 | 0,369 | 0,385 
7,40 || 0,373 |0,388 | 0404 | 0,420 | 0,435 | 0,342 | 0,358 | 0,374 | 0,391 
7,50 || 0,378 | 0,394 | 0,409 | 0,425 | 0,441 | 0,346 | 0,363 | 0,379 | 0,396 
7,60 || 0,583 | 0,399 | 0,415 | 0,431 | 0,447 | 0,351 | 0,368 | 0,385 | 0,401 
7.70 || 0,383 | 0,404 | 0,420 | 0437 | 0,453 | 0,356 | 0,373 | 0,390 | 0,407 
7.80 || 0,393 | 0,409 | 07426 | 0,442 | 0,459 | 0,360 | 0,373 | 0,395 | 0,412 
7,90 || 0,398 | 0,415 | 0,431 | 0,448 | 0,465 | 0,365 | 0,382 | 0,400 | 0,417 
8,00 | 0,403 | 0,420 | 07487! 07454 | 0,470 | 0,370 | 0,887 | 0,405 | 0,422 
8,10 || 0,408 | 0,425 | 0,412 | 0,459 | 0,476 | 0,374 | 0,392 | 0,410 | 0,428 
8,20 ||0,413 | 0,430 | 0,448 | 0,465 | 0,482 | 0,379 | 0,397 | 0,415 | 0,433 
8,30. || 01418 | 0436 | 07453 | 0,471 | 0,488 | 0,383 | 0,402 | 0,420 | 0,438 
8,40. || 0,423 | 0,441 | 0,459 | 0,476 | 0,494 | 0,388 | 0,407 | 0,425 | 0,444 
8,50 || 0,428 | 0,446 | 07464 | 0,482 | 0,500 | 0,393 | 0,411 | 0,430 | 0,449 
8,60 || 0,433 | 0,451 | 0,470 | 0,488 | 0,506 | 0,397 | 0,416 | 0,435 | 0,454 
8.70 || 0,438 | 0,457 | 0,475 | 0,493 | 0,512 | 0,402 | 0,421 | 0,440 | 0,459 
8,80 || 0,444 | 0,462 | 0,480 | 0,499 | 0,517 | 0,407 | 0,426 | 0,445 | 0,465 
8,90 || 0449 | 0,467 | 07486 | 0,505 | 0,523 | 0,411 | 0,431 | 0,450 | 0,470 
9,00 |{ 0,454 | 0,472 | 07491 | 0,510 | 0,529 | 0,416 | 0,436 | 0,455 | 0,475 
9,10 || 0,459 | 0,478 | 0,497 | 0,516 | 0,535 | 0,420 | 0,440 | 0,460 | 0,480 
9,20 || 0,464 | 0,488 | 07502 | 0,522 | 0,541 | 0,425 | 0,445 | 0,466 | 0,486 
9,30 || 0,469 | 0,488 | 0,508 | 0,527 | 0,547 | 0,430 | 0,450 | 0,471 | 0,491 
9,40 || 0,474 | 0,493 | 0513 | 0,533 | 0,553 | 0,434 | 0,455 | 0,476 | 0,496 
9,50 || 0,479 | 0,499 | 0,519 |.0,539 | 0,559 | 0,439 | 0,460 | 0,481 | 0,502 
9,60 || 0,484|0,504|0,524 | 0,544 | 0,564 | 0,444 | 0,465 | 0,486 | 0,507 
9,70 || 0,489 | 0,509 | 0,530 | 0,550 | 0,570 | 0,448 | 0,469 | 0,491 | 0,512 
9,80 || 0,494 | 0,514 | 0535 | 0556 | 0,576 | 0,453 | 0,474 | 0,496 | 0,517 
9,90 |{0,499 | 0,520 | 0,541 | 0,561 | 0,582 | 0,457 | 0,479 | 0,501 | 0,523 
10,00 || 0,504 | 0,525 0,546 |0,567 0,588 | 0,462 | 0,484 | 0,506 | 0,528 


— 100 — 


Lunghi ALTEZZA E LARGHEZZA ]N CENTIMETRI 


in metri ile calzoni ali e 
e 22 Xx 25/22 x 26,22 x 27 /22x 28/23 x 23 29x24/23x 25 29x26 23x27 


im. 
centi me.de.|me.de.|mc.dc.|mc.de.|me.dc.|me.de.|mc.de.|mc.de.|mc.de. 


1,10 || 0,060 | 0,063 | 0,065 | 0,068 | 0,058 | 0,061 | 0,063 | 0,066 | 0,068 
1,20 | 07066 | 0,069 | 0/071 | 0,074 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0.072 | 0,075 
1,80 ||0,071 |.0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,069 | 0,072 | 0/075 | 0,078 | 07081 
1,40 || 0,077 | 0,080 | 0,083 | 02086 | 0,074 | 0/077 | 0089 | 0/084 | 07087 
1,50 | 0,082 | 0,086 | 0,089 | 0,092 | 0,079 | 0,083 | 0,086 | 0,090 | 0,093 


1,60 || 0,088 | 0,092 | 0,095 | 0,099 | 0,085 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,099 
1,50 || 0,093 | 0,097 | 0,101 | 0/105 | 0,090 | 0,094 | 0,098 | 0,102 | 0,106 
1,80 | 0,099 | 0103 | 0,107 | 0,111 | 0,095 | 0/099 | 0,103 | 0,108 | 0,112 
1,90 {| 0,104|0,109 | 0,113 | 0,117 | 0,101 | 0.105 | 0/109 | 0,114 | 0,118 
2.00 || 0,110 | 0,114 | 0,119 | 0,123 | 0,106 | 0/110 | 0,115 | 0,120 | 0,124 


2,10 | 0,115 | 0,120|0,125|0,129|0,111|0,116 | 0,121 | 0,126 | 0,130 
2,20 | 0,121 |-0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,116 | 07121 | 0,126 | 0,132 | 0,137 
2,30 || 0,126 | 0,132 | 0,137 | 0,142 | 0,122 | 0,127 | 0,132 | 0,138 { 0,143 
2.40 || 0,132 | 0,137 | 0,143 | 0,148 | 0,127 | 07132 | 0,138 | 0,144 | 0,149 . 
2.50 ||0,137| 0,143 | 0}148 | 0,154 | 0,132 | 0/138 | 0,144 | 0,149 } 0,155 


2,60 || 0,143 | 0,149 | 0,154 | 0,160 | 0,138 | 0,144 | 0,149 | 0,155 | 0,161 
2,70 |{0,148 | 0,154|0,160 | 0,166 | 0,143 | 0/149 | 0,155 | 0,161 | 0,168 
2,80 |{ 0,154 | 0,160 | 0,166 |'0,172 | 0,148 | 07155 ! 0,161 | 0,167 | 0,174 
2,90 |[ 0,159 | 0,166 | 0,172 | 0,179 | 0,153 | 0,160 | 0,167 | 0,173 | 0,180 
3,00 | 0,165 | 0,172 | 0,178 | 0,185 | 0,159 | 0166. | 0,172 | 0,179 | 0,186 


3,10 |{0,1700,177|0,184|0,191|0,164| 0,171 | 0,178 | 0,185 | 0,198 
3,20 || 0,176 | 0,183 | 0,190 | 0,197 | 0,169 | 0177 | 0,184 | 0,191 | 0,199 
3,80 || 0,181 | 0,189 | 0,196 | 0,203 | 0,175 | 0,182 | 0,190 | 0,197 | 0,205 


175 
8.40 0,187 | 0,194 | 0,202 | 0,209 | 0,180 | 0,188 | 0,195 | 0,203 | 0,211 
3,50 0,192 | 0,200 |.0,208 | 0,216 | 0,185 | 0,193 | 0,201] 0,209 | 0,217 
3,60 0,198 | 0,206 | 0,214 | 0,222 | 0,190 | 0,199 | 0,207 | 0,215 | 0,224 
83,70 0,203 | 0,212 | 0,220 | 0,228 | 0,196 | 0,204 | 0,213 | 0,221 | 0,230 
3,80 0,209 | 0,217 | 0,226 | 0,234 | 0,201 | 0,210 | 0,218.| 0,227 | 0,236 
3,90 0,214 | 0,223 | 0,232 | 0,240 | 0,206 | 0,215 | 0,224 | 0,233 | 0,242 
4,00 0,220 | 0,229 | 0,238 | 0,246 | 0,212 | 0,221 | 0,230 | 0,239 | 0,248 
4,10 0,225 | 0,235 | 0,244 | 0,253 | 0,217 | 0,226 | 0,236] 0,245 | 0,255 


4,20 | 0,231 | 0,240 | 0,249 | 0,259 | 0,222 | 07232 | 0,241 | 0/251 | 0,261 
4,80 || 0,236 | 0,246 | 0,255 | 0/265 | 0,227 | 0/287 | 0,247 | 0,257 | 0,267 
4,40 || 0,242|0,252|0,261|0,271 | 0,233 | 0/243 | 0,253 | 0,263 | 0,273 
4,50 || 0,247|0,257 | 0,267 | 0,277 | 0,238 | 0/248 | 0,259 | 0,269 | 0,279 


4,60 || 0,253 | 0,263 | 0,273 | 0,283 | 0,243 | 0,254 | 0,264 | 0,275 | 0,286 
4,70 || 0,258 |0,269|0,279 | 0.290 | 0,249 | 0,259 | 0270 | 0,281 | 0,292 
4,80 || 0,264 | 0,275 | 0,285 | 0,296 | 0,254 | 0,265 | 0,276 | 0,287 | 0,298 
4,90 || 0,269 | 0,280 | 0,291 | 0,302 | 0,259 | 0,270 | 0,282 | 0,293 | 0,304 
5,00 || 0,275 | 0,286 | 0,297 | 0,308 | 0,264 | 0/276 | 0,287 | 0,299 | 0,310 


5,10 || 0,230 | 0,292 | 0,303 | 0,314 | 0,270 | 0,282 | 0,293 | 0,305 | 0,317 
5,20 || 0,286 | 0,297 | 0,309 | 0,320 | 0,275 | 0,287 | 0299 | 0,311 | 0,323 
5,80 | 0,291 | 0,303 | 0,315 | 0,326 | 0,280 | 0,293 | 0,305 | 0,317 | 0,329 
5,40 | 0,297 | 0,309 | 0,321 | 0,333 | 0.286 | 0/298 | 0810 | 0/323 | 0,335 
5,50 | 0,302 | 0,315 | 0,327 | 0,839 | 0,291 | 0,304 | 0,316 | 0,329 | 0,342 
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Q2X 28 29x29/28 x 24 
.|mc.dc. 


me.de.|me.dc 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


29x25 
me.de. 


23x26 
me.dec. 


23x27 
mce.de. 


0,345 | 0,296 
01351 | 0,302 
0357 | 0,307 
0,363 | 0,312 
0,370 | 0,317 


0,376 | 0,323 
0,382 | 0,323 
0,388 | 07333 
0,394 | 0,339 
0400 | 0,344 


0,407 | 0,349 
0413 | 0,354 
0,419 | 0,360 
0,425 | 0/365 
0,431 | 0,370 


0,437 | 0,376 
0,444 | 07381 
0,450 | 0,386 
0,456 | 0,391 
0462 | 07397 


0,468 | 0,402 
O,A74 | 0,407 
480 | 07413 


0,309 
0315 
0,320 
0,326 
0,331 


0,337 
0,342 
0,348 
07853 
07359 


0,364 

"370 
07375 
07331 
07336 


0,392 
0,397 
0,403 
0,408 
0,414 


0,420 
0,425 
0431 
07436 
0,442 


0,447 
0,453 
0,458 
0,464 
07469 


0,475 
07480 
0,486 
0491 
0,497 


0,502 
0508 
0,513 
0,519 
0,524 


0,530 
0,535 
0,541 
0,546 
01552 


0,322 
0,328 
0,333 
0,339 
0,345 


0,351 
0,356 
0,362 
0,368 
07374 


0,379 
0,385 
07391 
0,397 
0,402 


0,408 
0,414 
0,420 
0,425 
0,431 


0,437 
0,443 
0,448 
07454 
0,460 
0,466 
0,471 
0,477 


0,335 
0,341 
07347 
0,353 
0,359 


0,365 
0,371 
0,377 
0,383 
0,389 


0,395 
0,401 
0,407 
0,413 
0,419 


574 


92 


0,348 
0,354 
0,360 
0,366. 
0,373 


0,379 
0,385 
0,391 
0397 
0,404 


0,410 
0,416 
01422 
0,428 
0,433 


0,441 
0,447 
07453 
0.460 


| 0,466 


0,472 
0,478 
0,484 
0,491 
0,497 


E 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Lungh. 
in metri 
e 23 x 25/238x 29,23 x 830/24 x 23/24 x 24/24 x 2/24 x 26 
GERA: me.de.|me.dc.|mc.de.|mc.dc.|mc.dc.|me.de.|mc.de. 
1,10 0,071 | 0,073 | 0,076 | 0,061 | 0,063 | 0,066. | 0,069 
1,20 0,077 | 0,080 | 0 ‘083 0.066 | 0 ‘069 0° ,072 0) 075 
1,30 0,084 | 0,087 07 ,090 | 0,072 0, 075 | 0. ,078 0° ,081 
1,40 0,090 | 0,093 0097 0 ‘077 0,081 0, ‘084 0.087 
1,50 0,097 | 0,100 | 0,103 0) 083 | 0,086 0,090 0,094 
1,60 0,103 | 0,107 | 0,110 | 0,688 | 0,092 | 0,096 | 0,100 
1,70 0) 109 | 0,113 | 0,117 | 0,094 | 0,098 | 0,102 0, 106 
1,80 0° 116 | 0,120 | 0,124 | 0,099 | 0,104 | 0,108 0) 112 
1,90 07 122 | 0,127 | 0,131 | 0,105 | 0,109 | 0,114 0, 119 
2,00 0129 0,133 | 0,138 | 0,110 |:0,115 | 0,120 0. 425 
2,10 0,135 | 0,140 | 0,145 | 0,116 | 0,121 | 0,126 | 0,131 
2,20 0,142 | 0,147 | 0,152 | 0,121] 0,127 | 0,132 0° 137 
2,80 0,148 | 0,153 | 0,159 | 0,127 | 0,132 | 0,138 0, 144 
2,40 0,155 | 0,160 | 0,166 | 0,132 | 0,138 | 0,144 0150 
2,50 0,161 | 0,167 | 0,172 | 0,138 | 0,144 | 0,150 | 0,156 
2,60 0,167 | 0,173 | 0,179 | 0,144 | 0,150 | 0,156 | 0,162 
2,70 0,174 | 0,180 | 0,186 | 0,149 | 0,156 | 0,162 | 0,168 
2,80 0,180 | 0,187 | 0,198 | 0,155 | 0,161 | 0,168 | 0,175 
2,90 0,187 | 0,193 | 0,200 | 0,160 | 0,167 | 0,174 | 0,181 
3,00 0,193 | 0,200 | 0,207 | 0,166 | 0,173 | 0,180 | 0,187 
3,10 0,200 | 0,207 | 0,214 | 0,171 | 0,179 | 0,186 | 0,193 
3,20 0,206 | 0,213 | 0,221 | 0,177 0, 184 | 0,192 | 0,200 
3,30 0,213 |:0,220 | 0,228 |:0,182 0° 190 | 0,198 | 0,206 
3,40 0,219 | 0,227 | 0,235 | 0,188 07 196 | 0,204 | 0,212 
3,50 0,225 | 0,283 | 0,241 | 0,193 07202 0,210 | 0,218 
3,60 0,232 | 0,240 | 0,248 | 0;199 | 0,207 | 0,216 | 0,225 
3,70 0,238 | 0,247 | 0,255 | 0,204 | 0,213 | 0,222 | 0,231 
8,90 0,245 | 0,253 | 0,262 | 0,210 | 0,219 {0,228 | 0,237 
3.90 0,251 | 0,260 | 0,269 | 0,215 | 0,225 | 0,234 {0,243 
4,00 0,258 | 0,267 | 0,276 | 0,221 | 0,230 | 0,240 | 0,250 
4,10 0,264 | 0,273 | 0,283 | 0,226 | 0,236 | 0,246 | 0,256 
4,20 0,270 | 0,280 | 0,290 | 0,232 | 0,242 1 0, ‘252 0,262 
4,30 ||0,277|0,287|0,297|0,237|0, 248 0258 | 0,268 
440 ||0,283 | 0.293 | 0,304 | 0,243 | 0,253 | 0264 | 0,275 
4,50 0,290 | 0,300 | 0,310 | 0,248 | 0, "959 0,270 | 0,281 
4,60 0,296 | 0,307 | 0,317 | 0,254 | 0,265 | 0,276 | 0,287 
4,70 0,303 | 0,313 | 0,324 | 0,259 | 0,271 | 0,282 | 0,293 
4.80 0,309 | 0,320 | 0,331 | 0,265 | 0,276 | 0,288 | 0,200 
4,90 0,316 | 0,327 | 0,338 | 0,270 | 0,282 | 0,294 | 0,306 
5,00 0,322 | 0,333 | 0,345 | 0,276 | 0,288 | 0,300 | 0,312 
5,10 0,328 | 0,340 | 0,352 | 0,282 | 0,294 | 0,306 | 0,318 
5,20 0,335 | 0,847 | 0,359 | 0,287 |.0,300 | 0,312 | 0,324 
5,80 0,341 | 0,854 | 0,366 | 0,293 | 0,305 | 0,318 | 0,331 
5,40 0.348 | 0,360 | 0,373 | 0,298 | 0,311. | 0,324 | 0,337 
5,50 0,354 | 0,367 | 0,379 | 0,304 | 0,317 | 0,330 | 0,343 


204x279 


me.de. 


0,071 
0° ,078 
0 ‘084 
0. ,091 
0,097 


0,104 
0,110 
0,117 
0,123 
0,130 


0,136 
07143 
0,149 
0,156 
0,162 


0,168 
07175 
0181 
07188 
0,194 


0,201 
07207 
0,214 
0,220 
0,227 


0,233 
0,240 
0,246 


0,253 |' 


0,259 


0,266 
0, ‘272 
0, 279 
0, ‘285 
0, ‘289 


0,298 
0,305 
0,311 
0,318 
0,324 


0,330 
07337 
0343 
0,350 
0,356 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
e e a |. Ww l n _| teri ss 

e 29x23/23x 29 QI x 8B0/24x 23/24 x 24/24 x 25/24 x 26/24 x 27 24x28 
centim. 


me de.|mc.de.|me.de.|me.de.|ime.de.|me.de.|me.de.|me.de.|me.de. 


5,60 |[0,361| 0,374 | 0,386 | 0,309 | 0,323 | 0,336 | 0,349 | 0,363 | 0,376 
5,70 || 0,367 | 0,380 | 0,393 | 0315 | 0,328 | 0,342 | 0.356 | 07369 | 07383 
5,80 |[0,374|07887 | 0400 | 0,320 | 0,334 | 0,348 | 07362 | 07376 | 07390 
5,90 ||0,380 | 0,391 | 07407 | 0326 | 0,340 | 0354 | 0.368 | 07382 | 07396 
6,00 ||0,386 | 0,400 | 0,414 | 07331 | 0,346 | 0,360 | 0,374 | 0889 | 07403 


6,10 || 0,393 | 0,407 | 0,421 | 0,337 | 0,351 | 0,366 | 0,381 | 0,395 | 0,410 
6,20 | 0,399 | 0,414|0,428 | 0,342 | 0,357 | 0,372 | 0,387 | 0,402 | 0/417 
“6,30 || 0,406 | 0,420 | 0,433 | 0,348 | 0,363 | 0,378 | 0,393 | 07408 | 07423 
6,40 ||0,412 | 0,427 | 0,442 | 0,353 | 0,369 | 0,384 | 07399 | 0/415 | 07430 
6,50 || 0,419 | 0/434 | 0,448 | 0,359 | 0,374 | 0,390 | 02406 | 0,421 | 0,437 
6,60 || 0,425 | 0,440 | 0,455 | 0,364 | 0,380 | 0,396 | 0,412 | 0,428 | 0,444 


6,70 | 0,431 | 0,447 | 0,462 | 0,370 { 0,386 | 0,402 | 0,418 | 0,434 | 0,450 
6,80 | 0,438 | 0,454 | 0,469 | 0,375 | 0,392 | 0,408 | 0424 | 0441 | 0,457 
6,90 || 0,444 | 01460 | 0,476 | 0,381 | 0,397 | 0,414 | 07431 | 0,447 | 07464 
7,00 | 0451 | 0,467 | 0,483 | 0,386 | 0,403 | 0,420 | 0437 | 0,454 | 0,470 
7,10 || 0,457|0,474| 0,490 | 0,392 | 0,409 | 0,426 | 0,443 | 0,460 | 0,477 
7,20. || 0,464 | 0,489 | 0,497 | 0,397 | 0,415 | 0,432 | 0,449 | 0,467 | 0,484 
7,80 | 0,470] 0,487 | 0,504 | 0,403 | 0,420 | 0,438 | 0,456 | 0,473 | 0,491 


7,40 | 0,477 |0,494| 0.51 |0,408 | 0,426 | 0,444 | 0462 | 0480 | 07497 
7,50 | 0,483 | 0,500 | 0,517 | 0,414 | 0,432 | 0,450 | 0,468 | 0486 | 0,504 
7,60 || 0,489 | 0,507 | 0,524 | 0,420 | 0,438 | 0,456 | 0,474 | 0,492 | 0,511 
7,70 || 0,496 | 0,514|0,531 | 0,425 | 07444 | 0,462 | 0,480 | 0,499 | 0,517 
7,80 || 0,502 0,520 | 0/53 | 0,431 | 0,449 | 0,468 | 0,487 | 0,505 | 0,524 
7,90 || 0,509 | 0,527 | 0,545 | 0,436 | 0,455 | 0,474 | 07493 | 0,512 | 0,531 
8,00 || 0,515 | 0,531 | 07552 | 0,442 | 0461 | 0,480 | 07499 | 0,518 | 0,538 
8,10 || 0,522 | 0,540 | 0,559 | 0,447 | 0,467 | 0,486 | 0,505 | 0,525 | 0,544 
‘8,20 || 0,528 | 0,547 | 0566 | 0,453 | 0.472 | 0,492 | 0512 | 0,531 | 0,551 
8,89 || 0,535 | 0,554 | 0573 | 0,458 | 07478 | 0,498 | 0,518 | 0,538 | 0,558 
8,40 ||0541 | 0,560 | 07580 | 0,464 | 0484 | 0,504 | 0/524 | 0,544 | 0,564 
8,50 || 0,547 | 0,567 | 0,586 | 0,469 | 0,490 | 0,510 | 0530 | 0,551 | 0,571 
8,60. | 0,554 | 0,574 | 0,593 | 0,473 | 0,495 | 0,316 | 0,537 | 0,557 | 0,578 
8,70 || 0,560 | 0,580 | 0,600 | 0,480 | 0,501 | 0,522 | 0,543 | 0,564 | 0,585 
8,80 || 0,567 | 0,587 | 0,607 | 0,486 | 07507 | 0,523 | 0,549 | 0,570 | 0,591 
8:90 || 07573 | 0,594 | 0,614 | 0,491 | 0,513 | 0,534 | 0,555 | 0.577 | 0,594 
9,00 | 0539 | 0,600 | 0,621 | 0,497 | 0,518 | 0,540 | 0,562 | 0,583 | 0,605 
9,10 ||0,586 | 0,607 | 0,628 | 0,502 | 0,524 | 0,546 | 0,568 | 0,590 | 0,612 
9,20 || 0,592 | 0,614 | 0,635 | 0,508 | 01530 | 0/552 | 01574 | 0,596 | 0,618 
9,30 || 0,599 | 0,620 | 0,642 | 0,513 | 0,536 | 0.558 | 0,580 | 0,603 | 0,625 
9,40 || 07605 | 0,627 | 0,649 | 0,319] 0,5AL | 0,564 | 0,587 | 0,609 | 0,632 
9,50 || 0/612 | 0,634 | 0,655 | 0,524 | 01547 | 0,570 | 0,593 | 0,616 | 0,638 
9,60 | 0,618 | 0,640 | 0,662 | 0,530 | 0,553 | 0,576 | 0,599 | 0,622 | 0,645 
9,70 || 0.625 | 0,647 | 0,669 | 0,535 | 0,559 | 0,582 | 0,605 | 0,629 | 0,652 
9,80 || 0.631 | 07654 | 07676 | 0,541 | 0,564 | 0,588 | 0,612 | 0,635 | 0,659 
9,90 | 0,638 | 0,660 | 0,683 | 0,546 | 0,570 | 0.594 | 0,618 | 0,642 | 0,665 
10,00 | 0.644 | 0,667 | 0,690 | 0,552 | 0,576 | 0,600 | 0,624 | 0,648 | 0,672 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 


1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 


1,60 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI. 


24 K29 
me.de. 


24x80 
me.dc. 


| 
25x25 25x26 


me.dc. 


me dec. 


25x27 
mc.dc. 


È RE 
Dix 28 25x29 
me.de. 


0,077 
0,084 
0,090 
0,097 
0,104 


0,111 
0,118 
0,125 
0,132 
0,139 


0,146 
0,153 
0,160 
0,167 
0174 


0,181 
0188 
0,195 
0202 
07209 


0,216 
0,223 
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dO 
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utouto 
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COSI DOLL S'e'Se °° © SS 
DI DO 
do 
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st SE 


0,079 
07086 
0,094 
0,101 
0,108 


0,115 
0,122 
0,130 
0,137 
0,144 


0,151 
0,158 
0,166 
0173 
0,130 


0,187 
0,194 
0,202 
07209 
0216 


0,223 
0230 
0/238 
0245 
07252 


0,259 
0266 


0,069 
0,075 
0,081 
0,087 
0,094 


0,100 
0,106 
0,112 
0119 
0125 


0,131 
0,137 
07144 
0,150 
0,156 


0,162 
0,169 
0,175 
07181 
0,187 


0,194 
0, ,200 
0 ‘206 
0, ‘912 
0, ‘219 


0,225 
0,231 
0,237 
0,244 
0,250 


0,256 
0,262 


07269 
07275 
0/281 


0,287 
0,294 
0,300 
07306 
07312 


0,319 
0,325 
0,331 
0,337 
0,344 


0,071 
07078 
0.084 
0091 
0,097 


0,104 
0,110 
0,117 
0,123 
0,130 


0,136 
0,143 
0149 
0,156 
0,162 


0,169 
0,175 
0182 
0,188 
07195 


2 


0,201 
0,208 
0) 214 
0, ,R21 
0,227 


0,234 
0,240 
0,247 
0253 
0,260 


0,266 
07273 
07279 
0,286 
0292 


0,299 
07305 
0,312 
0,318 
0,325 


o 


0,074 
0031 
0,088 
0,094 
0,101 


0,108 
0,115 
0121 
07128 
0,135 


0,142 
0° ,148 
0 LOD 
0, 162 
07169 


0,175 
0,182 
0,189 
0,196 
0.202 


0,209 


0,216 
0,22 3 
0,229 
07236 


0,243 
0,250 
0,256 
0° 263 
0 270 


0,277 
0,283 
0,290 
0,297 
0,304 


0,310 
0,317 
0,324 
0,331 
0,337 


0,944 
0, 351 
0 "358 
0,364 
07371 


0,077 
0,084 
0091 
0098 
0195 
0,112 
0,119 
0,126 
07133 
07140 
0,147 
0,154 
07161 
0,168 
175 


,182 
‘189 
0196 
07203 


0 
0 
0 


07210. 


0,217 
07224 
0,231 
0238 
0245 


0,252 


Ut a dI do 
(fever g oli 


0 ‘385 


me.de. 


0,080 
0,087 
0094 
0,101 
07109) 


0,116 
07123 
07130 
0138 
0,145 


0,152 
0,159 
0,167 
0,174 
0,181 


0,188 
0196 
07203 
0,210 
0,217 


0,225 
0,232 
0, ‘239 
0 ‘246 
0254 


0,261 
0268 
0,275 
0283 
0,290 


0,297 
0,304 
0,312 
07319 
0,326 


0,333 
0 ‘341 
0, 7348 
0, "355 
0,362 


0,370 
0) "377 
0,384 
0,391 
0,399 


25x30 
mce.de. 


0,082 
07089 
0,097 
0,105 
0,112 


0,120 
0, 127 
07 135 
07 142 
0,150 


0,157 
0165 
0,172 
0180 
0,187 


0, ‘412 


0426 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
Vice agi iene 070176 NA i ONE ERE a RA ARRE TY EE TY 
e. 24 x29/24x 30 25x 25/25 x 26/25x 27/25 x 28 25x29 25x80|25x81 
CERTA, me.de.|me.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc.|me.de.|mc.dc. 
5,60 0,390 | 0,403 | 0,350 | 0,364 | 0,378 | 0,292 | 0,406 | 0,420 | 0,434 
5,70 0,397 | 0,410 | 0,356! 0,370 | 0,385 | 0,399 | 0,413 | 0,427 | 0,442 
5,80 0,404 | 0,418 | 0,362 | 0,377 | 0,391 | 0,406 | 0,420 | 0,435 | 0,449 
5,90 0,411 | 0,425 | 0,369 | 0,383 | 0,398 | 0,413 | 0,428 | 0,442 | 0,457 
6,00 0,418 | 0,432 | 0,375 | 0,390 | 0,405 | 0,420 | 0,435 | 0,450 | 0,465 
6,10 0,425 | 0,439 | 0,381 | 0,396 | 0,412 | 0,427 | 0,442 | 0,457 | 0,473 
6,20 0,432 | 0,446 | 0,387 | 0,403 | 0,418 | 0,434 | 0,449 | 0,465 | 0,480 
6,30 0,438 | 0,454 | 0,394 | 0,409 | 0,425 | 0,441 | 0,457 | 0,472 | 0,488 
6,40 0,445 | 0,461 | 0,400 | 0,416 | 0,432 | 0,448 | 0,464 | 0,480 | 0,496 
6,50 0,452 | 0,468 | 0,406 | 0,422 | 0,439 | 0,455 | 0,471 | 0,487 | 0,504 
6,60 0,459 | 0,475 | 0,412 | 0,429 | 0,445 | 0,462 | 0,473 | 0,495 | 0,511 
6,70 0.466 | 0,482 | 0,419 | 0,435 | 0,452 | 0,469 | 0,486 | 0,502 | 0,519 
6,80 0,473 | 0,490 | 0,425 | 0,442 | 0,459 | 0,476 | 0,493 | 0,510 { 0,527 
6,90 0,480 | 0,497 | 0,431 | 0,448 | 0,466 | 0,483 | 0,500 | 0,517 | 0,535 
7,00 0,487 | 0,504 | 0,437 | 0,455 | 0,472 | 0,490 | 0,507 | 0,525 | 0,542 
7,10 0,494 | 0,511 | 0,444 | 0,461 | 0,479 | 0,497 | 0,515 | 0,532 |.0,550 
7,20 0,501 | 0,518 | 0,450 | 0,468 | 0,486 | 0,504 | 0,522 | 0,540 | 0,558 
7,39 0,508 | 0,526 | 0,456 | 0,474 | 0,493 | 0,511 | 0,529 | 0,547 | 0,566 
7,40 0,515 | 0,533 | 0,462 | 0,481 | 0,499 | 0,518 | 0,536 | 0,555 | 0,573 
7,50 0,522 | 0,540 | 0,469 | 0,487 | 0,506 | 0,525 | 0,544 | 0,562 | 0,581 
7,60 0,529 | 0,547 | 0,475 | 0,494 | 0,513 | 0,532 | 0,551 | 0,570 | 0,589 
7,70 0,526 | 0,554 | 0,481 | 0,500 | 0,520 | 0,539 | 0,558 | 0,578 | 0,597 
7,50 0,543 | 0,562 | 0,487 | 0,507 | 0,526 ! 0,546 | 0,565 | 0,585 | 0,604 
7,90 0,550 | 0,569 | 0,494 | 0,513 | 0,533 | 0,553 | 0,573 | 0,592 | 0,612 
8,00 0,557 | 0,576 | 0,500 | 0,520 | 0,540 | 0,560 | 0,580 | 0,600 | 0,620 
8,10 0.564 | 0,583 | 0,506 | 0,526 | 0,547 | 0,567 | 0,587 | 0,607 | 0,628 
8,20 0,571 | 0,590 | 0,512 | 0,533 | 0,553 | 0,574 | 0,594 | 0,615 | 0,635 
8,30 0,578 | 0,598 | 0,519 | 0,539 | 0,560 | 0.581 | 0,602 | 0,622 | 0,643 
8,40 0,585 | 0,605 | 0,525 | 0,546 | 0,567 | 0,588 | 0,609 | 0,630 | 0,651 
8.50 0,592 | 0,612 | 0,531 | 0,552 | 0,574 | 0,595 | 0,616 | 0,637 | 0,659 
8,60 0,599 | 0,619 | 0,537 | 0,559 | 0,580 | 0,602 | 0,623 | 0,645 | 0,666 
8,70 0,606 | 0,626 | 0,544 | 0,565 | 0,587:| 0,609 | 0,631 | 0,652 | 0,674 
8,80 0,612 | 0,634 | 0,550 | 0,572 | 0,594 | 0,616 | 0,638 | 0,660 | 0,682 
8,90 0,619 | 0,641 | 0,556 | 0,578 | 0,601 | 0,623 | 0,645 | 0,667 | 0,690 
9,00 0,626 | 0,648 | 0,562 | 0,585 | 0,607 | 0,630 | 0,652 | 0,675 | 0,697 
9,10 0.633 | 0,655 | 0,569 | 0,591 | 0,614 | 0,637 | 0,660 | 0,682 | 0,705 
9,20 0,640 | 0,662 | 0,575 | 0,598 | 0,621 | 0,644 | 0,667 | 0,690 | 0,713 
9,30 0,647 | 0,670 | 0,581 | 0,604 | 0,628 | 0,651 | 0,674 | 0,697 | 0,721 
9.40 0,654 | 0,677 | 0,587 | 0,611 | 0,634 | 0,658 | 0,681 | 0,705 | 0,728 
9,50 0,661 | 0,684 | 0,594 | 0,617 | 0,641 | 0,665 | 0,689 | 0,712 | 0,736 
9,60 0,668 | 0,691 | 0,600 | 0,624 | 0,648 | 0,672 | 0,696 | 0.720 | 0,744 
9,70 0,675 | 0,698 | 0,606 | 0,630 | 0,655 | 0,679 | 0,703 | 0,727 | 0,752 
9,80 0,682 | 0,706 | 0,612 | 0,637 | 0,661 | 0,686 | 0,710 | 0,735 | 0,759 
990 || 0,689 | 0,713 | 0619 | 0,643 | 0,668 | 0,693 | 0,718 | 0,742 | 0,767 
10,00 0,696 | 0,720 | 0,625 | 0,650 | 0,675 | 0,700 | 0,725 | 0,750 | 0,775 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri i | 
e 25XY2 25 XxX 93 25.x 4 26x25|26 x 26/26x27/26x 28 26x29 26x30 


entim. 
centim. lne.de.|me.de. me.de.' me.de.|mec de.|me.de.Ime.dc.|me.de. me.de. 


1,10 || 0,088 | 0,091 | 0,094 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,083 | 0,086 
1720 || 0.096 | 0,099 | 0,102 | 0,078 | 0,081 | 0,084 | 0,087 | 0,090 | 0,094 
1780 ||0/104|0,107 | 07110 | 0,084! 0,088 | 0,091 | 0,095 | 0,098 | 0,101 
140 |0112| 07116 | 0,119 | 0,091 | 0,095 | 0,098 | 0,102 | 0,106 | 0,109 
150 |0/120|0,123 |0,127| 0,097 |0,10) | 0,105 | 0,109 | 0,113 | 0,117 


1,60 || 0,123 | 0,132 | 0,136 | 0,104 | 0,108 | 0,112 | 0,116 | 0,121 | 0,125 
1/70 || 0,136 | 0,140 | 0.144 | 0,110 | 0,115 | 0,119 | 0,124 | 0,128 | 0,133 
1,80 | 0,144|0,149 | 0,153 | 07117 | 0,122 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0140 
190 || 07152 | 0,157 | 0,162 | 0,123 | 0/128 | 0,133 | 0,138 | 0143 | 0,148 
2.00 |[ 07160 | 0,165 | 0,170 | 0,130 | 0,135 | 0,140 | 0,146 | 0,151 | 0,156 


210 || 0,168 | 0,173 | 0,178 | 0,136 | 0,142 | 0,147 | 0,153 | 0,158 | 0,164 
220 ||0,176 | 0182 | 0,187 | 0,143 | 0,149 | 0,154 | 0,160 | 0,166 | 0,172 
2730 || 0/184 | 0,190 |0/196| 0,149 | 0,155 | 0,161 | 0,167 | 0,173 | 0,179 
240 | 0192 | 0,198 | 0/204| 0,156 | 0,162 | 0,168 | 0,175 | 0,181 | 0,187 
2°50 || 07200 10,206 | 0,212 | 0,162 | 0,169 | 0,175 | 0,182 | 0,188 | 0,195 


2.60 || 0,208 | 0,215 | 0,221 | 0,169 | 0,176 | 0,183 | 0,189 | 0,196 | 0,203 
270 || 0,216 | 0,223 | 0,230 | 0,175 | 0,183 | 0,190 | 0,197 | 0,204 | 0,211 
280 |0224|0231|07238 | 0,182 | 0,189 | 0,197 | 0,204 | 0,211 | 0,218 
290 || 0,232 | 07239 | 0/247 | 0,188 | 0,196 | 0,204 | 0/211 | 0,219 | 0,226 
3.00 || 0,240 | 0,247 | 0,255 | 0,195 | 0,203 | 0,211 | 0,218 | 0,226 | 0,234 


8,10 || 0,248 |0,256]|0,264|0,201 | 0,210 | 0,218 | 0,226 | 0,234 | 0,242 
3,20. | 07256 | 0,264 | 0,273 | 0,208 | 0,216 | 0,225 | 0,233 | 0,241 | 0,250 
87380 || 07264 | 0,271 | 0,279 | 07214 | 0,223 | 0,232 | 0,240 | 0,249 | (0,257 
340 ||0272| 0280 |0/288 | 0,221 | 0,230 | 0,239 | 0,248 | 0,256 | 0,265 
3,50 || 07280 | 07289 | 0298 | 0,227 | 0,237 | 0,246 | 0,255 | 0,264 | 0,273 


3,60 |{0,288 | 0,296 | 0,304 | 0,234 | 0,243 | 0,253 | 0,262 | 0,271 | 0,281 
8770 || 07296 | 0,305 | 0,314 | 0,240 | 0,250 | 0,260 | 0,269 | 0,279 | 0,289 
8.80 || 07304 |0,314| 0,323 | 0,247 | 0,257 | 0,267 | 0,277 | 0,287 | 0,296 
3:90 || 07312 | 0,322 | 0,332 | 0.253 | 0,264 | 0,274 | 0,284 | 0,294 | 0,304 
4.00 || 0,320 | 0,330 | 0,341. | 0,260 | 0,270 | 0,281 | 0,291 | 0,302 | 0,312 


4,10 | 0,323 | 0,288 | 0,349 | 0,266 | 0,277 | 0,288 | 0,298 | 0,309 | 0,320 
420 | 0,336 | 0,347 | 0,358 | 0,273 | 0,284 | 0,295 | 0,306 | 0,317 | 0,328 
4730 || 0,344 | 0,355 | 0,366 | 0,279 | 0,291 | 0,302 | 0,813 | 0,324 | 0,335 
440 || 0,352 | 0,363 | 0,374 | 0,286 | 0.297 | 0,309 | 05320 | 0,332 | 0,343 
4:50 || 0,360 | 0,371 | 0,382 | 0,292 | 0,304 | 0,316 | 0,328 | 0,339 | 0,351 


4,60 || 0,368 | 0,379 | 0,390 | 0,299 | 0,811 | 0,323 | 0,333 | 0,347 | 0,339 
4770 |{ 0,376 | 0,387 | 0,398 | 0,305 | 0,318 | 0,330:| 0,342 | 0,354 | 0,367 
4780 || 07384 | 0,396 | 0408 | 0,312 | 0,324 | 0,337 | 0,349 | 0,362 | 0,374 
4/90 | 0,392 | 07404 | 0,415 | 0,318 | 0,331 | 0,344 | 0,357 | 0,369 | 0,352 
5.00 || 0400 | 0/415 | 0,426 | 0,325 | 0,338 | 0,351 | 0,364 | 0,377 | 0,390 


5,10 || 0,108 | 0,421 | 0,433 | 0,331 | 0,345 | 0,358 | 0,371 | 0,385 | 0,398 
5:20. || 0/416 | 0,429 | 0,442 | 0,338 [0,352 | 0,365 | 0,379 | 0,392 | 0,406 
5.20 || 07424 | 0,437 | 0,450 | 0,344 | 0,358 | 0,872 | 0,386 | 0400 | 0,413 
5,40 || 0/432 | 0,445 | 0,458 | 0,351 | 0365 | 0,379 | 0,393 | 0,407 | 0,421 
5,50 || 0440 | 0,454 | 0,467 | 0,357 | 0,372 | 0,386 | 0,400 | 0,415 | 0,429 


6,10 
6,20 
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LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


| 
26x25/26x 26 
me.de. 


me.de. 


0,448 


i g=) PLL 
tor or e 
SU 
wWeDDO 


0,462 
0,470 
0,478 
0487 
0,495 


0,503 
0,511 
0,519 
0,528 
0536 


0,544 
0,553 
0.561 
0,569 
0,577 


0,586 
0,594 
0,602 
0,610 
0,619 


0,627 
07635 
0643 
0,651 
07660 


0,668 
0.676 
0,685 
0,693 
0,701 


0,709 
0718 
0726 
0.734 
07742 


0,751 
0,759 
0,767 
0,775 
0,784 


0,792 
0,800 
0,808 
0,817 
0,825 


0,473 
0481 
0,492 
0,501 
0,510 


0,518 
0,527 
0,535 
0,544 
0,552 


0,561 
0,569 
0,578 
07586 
0,595 


0,605 
0,614 
0,622 
0,631 
0,639 


0,648 
07656 
0,665 


- 


pa PS) 


- 


SIL? (ie Kce}») 


0,364 
0.370 
0,377 
0,383 
0,390 


0,396 
0,403 
0,409 
0,416 
0,422 


0,429 
0,435 
01442 
0448 
07455 


0,461 
0,468 
OVATA 
0481 
0,487 


me.dc. 


'Gx27/26x 28 
mce.dc. 


26x29 
me.de. 


26x30 
mce.de. 


0,379 
0,385 
0,392 
07399 
07406 


0,413 
0,419 
0,426 
07433 
0,439 


0,446 
0,453 
0,450 
07466 
0,473 


0,480 
0,487 
0498 
0,500 
0,507 


0,514 


p'pebev io 
DU 
go) 
To 


0,393 
0,400 
0407 
0,414 
0,421 


0,428 
0,435 
0,442 
0,449 
0,456 


0,463 
0,470 
0,477 
0,484 
0,491 


0,498 


0,408 
0,415 
0,422 
0430 
0,437 


0,444 
0,451 
0,459 
01466 
0,473 


0,480 
0,488 


9. — BeLLUOMINI, Pront. per la cub. dei legnami. 


0,422 
0,430 
0,437 
0,445 
0,452 


0,460 
0,467 
0,475 
07483 
0,490 


0,498 


0,505 | 


0,513 
0,520 
0,528 


0,535 
0,543 
0,550 
0,558 
0,565 


0,573 
0,581 
0,588 
01596 
0,603 


0,611 
0,615 
0,626 
0,633 


0,641 


+ 


0,746 
0,754 


0,437 
0,445 
0,452 
0,460 


0,632 
0,640 
0,647 
0,655 
0,663 
0,671 
0,679 
0,686 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 

e 26x91|/26x92 AGXIZ'AGNI 27x 27/27 x28 27x29 27x830|27x81 
centim. 


me.de.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.de.|me.de.'me.de.|mc.de.|mc.dc. 
1,10 0,089 | 0,092 | 0,095 | 0,096 | 0,080 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,092 
1,20 0,097 | 0,100 | 0,101 | 0,105 | 0,087 | 0,091 | 0,094 | 0,097 | 0,100 
1,50 0,105 | 0,108 | 0,112 | 0,115 | 0,095 | 0,098 | 0,102 | 0,105 | 0,109 
1,40 0,113 | 0,116 | 0,119 | 0,123 | 0,102 | 0,106 | 0,110 | 0,113 | 0,117 
1,50 0,121 | 0,125 | 0,128 | 0,132 | 0,109 | 0,113 | 0,117 | 0,121 | 0,126 


1,60 | 0,129 | 0,133 | 0,136 | 0,141 | 0,117 | 0,121 | 0,125 | 0,130 | 0,134 
1,70 ||0,137|0}141|0,145 | 0150 | 0,124 | 0,129 | 0,133 | 0/138 | 07142 
1,80 |{ 0.145 | 0,150 | 0,154 | 07159 | 0/131 | 0,136 | 0/141 | 07146 | 0751 
1,90 |{ 0,153 | 0.158 | 0,162 | 0,168 | 0,139 | 0144 | 0/149 | 0/154 | 07159 
2.00 |{0,161|0,166 | 0,171 | 0177 | 0,146 | 0/151 | 0,157 | 0,162 


0 
2,10. | 0,169 | 0,175 | 0,180 | 0,185 | 0,153 | 0,159 | 0,164 | 0,170 | 0,176 
220 || 0,177 | 0,183 | 07189 | 07194 | 0,160 | 0,166 | 0,172 | 0,178 | 0 


2780 |{0,185 | 07191 | 0,197 | 07203 | 0/168 | 0174 | 0,180 | 07186 | 07193 
240 ||0,193 | 0,200 | 0,206 | 0/212 | 07175 | 0/181 | 0,188 | 0,194 | 0/201 
2:50 ||0,201 | 0,208 | 0,214 | 0,221 | 0,182 | 0,189 | 0,196 | 0,202 | 0/209 
2,60. || 0,210 | 0,216 | 0,223 | 0,229 | 0,190 | 0,197 | 0,204 | 0,211 | 0,218 
270 ||0/218 | 0,225 | 0,231 | 0,238 | 0,197 | 0/204 | 0/211 | 0,219 | 0,226 
2.50 || 0226 | 0.233 | 0,240 | 0247 | 0/204 | 07212 | 0219 | 0/227 | 0/234 
290 || 0234 | 0.241 | 0,249 | 0/256 | 0/211 | 0/219 | 0/227 | 0235 | 0/243 
3700 || 0/242! 07250 | 0,257 | 0/265 | 0/219 | 07227 | 07235 | 0/243 | ‘0/251 
3,10 ||0,250| 0,258 | 0,266 | 0,274 | 0,226 | 0,234 | 0,243 | 0,251 | 0,259 
3,20 | 0,258 | 0266 | 07274 | 0/283 | 0233 | 0/242 | 0251 | 0/259 | 07268 
3:30. || 0/266 | 0/275 | 07283 | 0/201 | 0,241 | 0/249 | 0/258 | 07267 | 07276 
3,40 ||0,274|0/283| 07292 | 0300 | 0,248 | 07257 | 07266 | 0:275 | 07285 
3,50 || 0,282 |0,291| 0,300 | 0,309 | 0,255 | 0/265 | 0/274 | 0,283 | 0,293 
3,60. |{ 0,290 [0,800 | 0,309 | 0,318 | 0,262 | 0,272 | 0,282 | 0,292 | 0,301 
3.70 | 0.298 | 0,308 | 0,317 | 0,327 | 0,270 | 0,280 | 0/290 | 0,300 | 0310 
3,80 | 0/306 | 07316 | 0,326 | 0,336 | 0,277 | 0,287 | 0298 | 0,308 | 0/318 
3,90 |l 0314 | 0,324 | 0,334 | 0344 | 0,284 | 07295 | 07305 | 0,316 | 0/326 
4,00 || 07322 | 0,333 | 0,343 | 0,353 | 07292 | 0/302 | 0,313 | 0,324 | 07335 
4,10 | 0,330 | 0,341 | 0,351 | 0,362 | 0,299 | 0,310 | 0,821 | 0,332 | 0,343 
4/20. | 07339 | 0,349 | 0,360 | 0,371 | 0/306 | 0,318 | 0,329 | 0,340 | 01352 
430 | 07347 | 0,358 | 0,369 | 0,379 | 0/313 | 0/325 | 0,337 | 034$ | 07360 
440 || 0,355 | 0,366 | 0,377 | 0,389 | 07321 | 07333 | 0,345 | 0/356 | 07368 
4,50 || 0,363 | 0,374| 0,886 | 0,398 | 0,328 | 0,340 | 0,352 | 0,364 | 0377 
4,60 ||0,371 | 0,883 | 0,394 | 0,408 | 0,335 | 0,348 | 0,360 | 0,373 | 0,385 
4.70 ||0,379 | 0,391 | 0,403 | 0/415 | 0,343 | 0,355 | 0,368 | 01381 | 07393 
480 ||0/387 | 0,399 | 0,412 | 0/424 | 01350 | 0,363 | 0,376 | 0,389 | 07402 
4790 ||0/395 | 0,408 | 0,420 | 0,433 | 0/357 | 07370 | 0,384 | 07397 | 07410 
5,00 |[0/403 | 0416 | 0,429 | 0442 | 0,364 | 0,378 | 0,391 | 0,405 | 07418 
5,10 || 0,411 | 0,424 | 0,437 | 0,452 | 0,372 | 0,386 | 0,399 | 0,413 | 0,427 
5:20 || 07419 | 0/433 | 0,446 | 07460 | 07379 | 0,393 | 0/407 | 0/421 | 0/435 
5,30 || 0427 | 0/441| 0/455 | 0,469 | 0,386 | 0401 | 0/415 | 0,429 | 0,444 
5,40 || 0435 | 0,449 | 07463 | 01478 | 0/394 | 07408 | 0/423 | 0/437 | 07452 
5,50 || 07443 | 0.458 | 07472 | 0487 | 07401 | 0416 | 0/431 | 0/445 | 0/460 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
ie een  —_ ig 
e 26 x81/260x 582 x 336x834 127 x27|27x 28/27 x 29 27x30/27x51 
Song me.de.me.de.|mc.de.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|me.dc.'me.dc.|me.dc. 
5,60 0,451 | 0,466 | 0,480 | 0,496 | 0,408 | 0,423 | 0,438 | 0,454 | 0,469 
5,70 0,459 | 0,474 | 0,489 | 0,505 | 0,416 | 0,431 | 0,446 | 0,462 | 0,477 
5,80 0,467 | 0,483 | 0,497 | 0,514 | 0,423 | 0,438 | 0,454 | 0,470 | 0,485 
5,90 0,476 | 0,491 | 0,506 | 0,522 | 0,430 | 0,446 | 0,462 | 0,478 | 0,494 
6,00 0,484 | 0,499 | 0,515 | 0,531 | 0,427 | 0,454 | 0,470 | 0,486 | 0,502 
6,10 0,492 | 0,508 | 0,523 | 0,539 | 0,445 | 0,461 | 0,478 | 0,494 | 0,511 
6,20 0,500 | 0,516 | 0,532 | 0,548 | 0,452 | 0,469 | 0,485 | 0,502 | 0,519 
6,30 0,508 | 0,524 | 0,540 | 0,557 | 0,459 | 0,476 | 0,493 | 0,510 | 0,527 
6,40 0,516 | 0,532 | 0,549 | 0,566 | 0,467 | 0,484 | 0,501 | 0,518 | 0,526 
6,50 0,524 | 0,541 | 0,558 | 0,574 | 0,474 | 0,491 | 0,509 | 0,526 | 0,544 
6,60 0,532 | 0,549 | 0,566 | 0,583 | 0,481 | 0,499 | 0,517 | 0,535 | 0,552 
6,70 0,540 | 0,557 | 0,575 | 0,592 | 0,488 | 0,507 | 0,525 | 0,543 | 0,561 
6,50 0,548 | 0,566 | 0,583 | 0,601 | 0,496 | 0,514 | 0,532 | 0,551 | 0,569 
6,90 0,556 | 0,574 | 0,592 | 0,610 | 0,503 | 0,522 | 0,540 | 0,559 | 0,578 
7,00 0,564 | 0,582 | 0,600 | 0,619 | 0,510 | 0,629 | 0,548 | 0,567 | 0,586 
7,10 0,572 | 0,591 | 0,609 | 0,627 | 0,518 | 0,537 | 0,556 | 0,575 | 0,594 
7,20 0,580 | 0,599 | 0,618 | 0,636 | 0,525 | 0,544 | 0,564 | 0,583 | 0,603 
7,30 0,588 | 0,607 | 0,626 | 0,645 | 0,532 | 0,552 | 0,572 | 0,591 | 0,611 
7,40 0,596 | 0,616 | 0,635 | 0,654 | 0,539.| 0,559 | 0,579 | 0,599 | 0,619 
7,50 0,604 | 0,624 | 0,643 | 0,663 | 0,547 | 0,567 | 0,587 | 0,607 | 0,628 
7.60 0,613 | 0,632 | 0,652 | 0,672 | 0,554 | 0,575 | 0,595 | 0,616 | 0,636 
7,70 0,621 | 0,641 | 0,660 | 0,680 | 0,561 | 0,582 | 0,603 | 0,624 | 0,644 
7,90 0,629 | 0,649 | 0,669 | 0,689 | 0,569 | 0,590 | 0,611 | 0,632 | 0,653 
7,90 0,637 | 0,657 | 0,678 | 0,698 | 0,576 | 0,597 | 0,619 | 0,640 | 0,661 
8,00 0,645 | 0,666 | 0,686 | 0,707 | 0,983 | 0,605 | 0,626 | 0,648 | 0,670 
8,10 0,653 | 0,674 | 0,695 | 0,716 | 0,590 | 0,612 | 0,634 | 0,656 | 0,678 
8,20 0,661 | 0,682 | 0,703 | 0,725 | 0,598 | 0,620 | 0,642 | 0,664 | 0,686 
8,30 0,669 | 0,691 | 0,712 | 0,733 | 0,605 | 0,627 | 0,650 | 0,672 | 0,695 
8,40 0,677 | 0,699 | 0,721 | 0,742 | 0,612 | 0,635 | 0,658 | 0,680 | 0,703 
8,50 0,685 | 0,707 | 0,729 | 0,751 | 0,620 | 0,643 | 0,666 | 0,688 | 0,711 
8,60 0,693 | 0,716 | 0,738 | 0,760 | 0,627 | 0,650 | 0,673 | 0,697 | 0,720 
8,70 0,701 | 0,724 | 0,746 |.0,769 | 0,634 | 0,658 | 0,681 | 0,705 | 0,728 
8,80 0,709 | 0,732 | 0,755 | 0,778 | 0,642 | 0,665 | 0,689 | 0,713 | 0,737 
8,90 0,717 | 0,740 | 0,763 | 0,786 | 0,649 | 0,673 | 0,697 | 0,721 | 0,745 
9,00 0,725 | 0,749 | 0,772 | 0,795 | 0,656 | 0,680 | 0,705 | 0,729 | 0,753 
9,10 0,733 | 0,757 | 0,781 | 0,804 | 0,663 | 0,688 | 0,713 | 0,737 | 0,762 
9,20 0,742 | 0,765 | 0,789 | 0,813 | 0,671 | 0,696 | 0,720 | 0,745 | 0,770 
9,30 0,750 | 0,774 | 0,798 | 0,822 | 0,678 | 0,703 | 0,728 | 0,753 | 0,778 
9,40 0,758 | 0,782 | 0,806 | 0,831 | 0,685 | 0,711 | 0,736 | 0,761 | 0,787 
9,50 0,766 | 0,790 | 0,815 | 0,840 | 0,693 | 0,718 | 0,744 | 0,769 | 0,795 
9,60 0,774 | 0,799 | 0,823 | 0,848 | 0,700 | 0,726 | 0,752 | 0,778 | 0,804 
9,70 0,782 | 0,307 | 0,832 ! 0,857 | 0,707 | 0,733 | 0,760 | 0,786 | 0,812 
9,80 0,790 | 0,815 | 0,841 | 0,866 | 0,714 | 0,741 | 0,767 | 0,794 | 0,820 
9,90 0,798 | 0,824 | 0,849 | 0,875 | 0,722 | 0,748 | 0,775 | 0,802 | 0,829 
10,00 0,806 | 0,832 | 0,808 | 0,884 | 0,729 | 0,756 | 0,783 | 0,810 | 0,837 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri ° Î 
e 27 X82/27 x 3327 x834|27x 35/27 x36/28x27/298x 28/29 29|28x30 


CARI: me.de.|me.Adc.Imc.dc.|mc.dc.|mec.dc.|me.dc.|me.dc.|me.dc.|mc.dc. 
1,10 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,092 
1,20 0,104 | 0,107 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,091 | 0,094 | 0,097 | 0,101 
1,39 0,112 | 0,116 | 0,119 | 0,123 | 0,126 | 0,098 | 0,102 | 0,106 | 0,109 
1,40 0,121 | 0,125 | 0,129 | 0,132 | 0,136 | 0,106 | 0,110 | 0,114 | 0,118 
1,50 0,130 | 0,134 | 0,138 | 0,141 | 0,146 | 0,113 | 0,118 | 0,122 | 0,126 


1,60 || 0,138 | 0,143 | 0,147 | 0,151 | 0,155 | 0,121 | 0,125 | 0,180 | 0,134 
1,70 ||0,147 | 0,151 | 0,156 | 0,160 |0 
1.80 |{0,156 | 0,160 | 0,165 | 0,170 | 0, 
190 |0,164|0,169 | 0,174 | 0,180 | 0. 
2.00 || 0,173 | 0,178 | 0,184 | 0,188 | 0,194 | 0,151 | 0,157 | 0,162 | 0,168 


2.10 |0,181|0,187|0,193 {0,198 | 0,204 | 0,159 | (0,165 | 0,171 | 0,176 
2.20 | 0,190 | 0,196 | 0,202 | 0,207 | 0,214 | 0,166 | 0,172 | 0,179 | 0,185 
2.30 | 0,199 | 0,205 | 0,211 | 0,216 | 0,223 | 0174 | 0/180 | 0,187 | 0,193 
240 |0,207 | 0,214 |0,220 | 0,227 | 0,233 | 0,181 | 0/188 | 0,195 | 0,202 
2.50 ||0,216|0,223 | 0,229 | 0,236 0,243 | 0,189 | 0,196 | 0,203 | 0,210 


2.60 || 0,225 | 0,232 | 0,239 | 0,246 | 0,252 | 0,197 | 0,204 | 0,211 | 0,218 
270 |{ 0,233 | 0.241 | 0,248 | 0,255 | 0,262 | 0,204 | 0,212 | 07219 | 0,227 
250 | 0,242 | 0.249 | 0,257 | 0,264 | 0.272 | 0,212 | 0,220 | 0227 | 0,235 
290 ||0,251 | 0.258 | 0.266 | 0,274 | 0,282 | 0.219 | 0,227 | 0,235 | 0,244 
3,00 | 0,259 | 0,267 | 0,275 | 0,234 | 0,391 | 0,227 | 0,233 | 0,244 | 0,252 


3,10 || 0,268 | 0,276 | 0,285 | 0,293 | 0,301 | 0,234 | 0,243 | 0,252 | 0,260 
3.20 | 0,276 | 0.285 | 0,294 | 0,302 | 0,311 | 0,242 | 0,251 | 0260 | 0,269 
3,20 | 0,285 | 0,294 | 0,303 | 0,312 | 0.320 | 0,249 | 0,259 | 0,268 | 0,277 
8.40 {| 0,294 | 0,303 | 0,312 | 0,321 | 0.330 | 0,257 | 0,267 | 0276 | 0,286. 
3.50 |0,302 | 0,312 | 0,321 | 0,331 | 0,340 | 0,265 | 0,274 | 01284 | 0,294 
8,60 | 0,311 | 0,321 | 0,830 | 0,340 | 0,349 | 0,272 | 0,282 | 0,292 | 0,302 
3.70 || 0,820 | 0,330 | 0,340 | 0,349 | 0,359 | 0,280 | 0,290 | 0,300 | 0,311 
8,80 |{ 0,328 | 0,339 | 0,349 | 0.359 | 0,370 | 0,287 | 0,298 | 0,309 | 0,319 
3,90 || 0,337 | 0,347 | 0,358 | 0,368 | 0,379 | 0295 | 0,306 | 0,817 | 0,328 
4,00 || 0,346 | 0,356 | 0,367 | 0,378 | 0,389 |\0/302 | 0,314 | 0,325 | 0,336 
4,10 | 0,354|0,365 | 0,376 | 0,387 | 0,398 | 0,310 0,321 | 0,333 | 0,344 
4,20 || 0,363 | 0,374 | 0,886 | 0,397 | 0,408 | 0,318 | 0,329 | 0.341 | 0,353 
4,30 || 0,372 | 0,383 | 0,395 | 0,406 | 0,418 | 0,325 | 0,337 | 0/349 | 0,361 
440 || 0,380 | 0,392 | 0,404 | 0,416 | 0,427 | 0,333 | 0,345 | 0/357 | 0,370 
4.50 || 0,339 |0,401 | 0,413 | 0,425 | 0,437 | 0,340 | 0,333 | 0,365 | 0,378 
4,60 ||0,397|0,410 | 0,422 | 0,435 | 0,447 | 0,348 | 0,361 | 0,374 | 0,386 
4,70 || 0,406 | 0,419 | 0,431 | 0,444 | 0,457 | 0,355 | 0,368 | 0,882 | 0,395 
4.80 ||0,415 | 0,428 | 0,441 | 0,453 | 0,466 | 0,363 | 0,376 | 0,390 | 0,403 
4:90 |[0,423 | 0,437 | 0,450 | 0,463 | 0,476 | 0,370 | 0.384 | 0,398 | 0,412 
5,00 || 0,432 | 0,445 | 0,459 | 0,472 | 0,487 | 0,378 | 0,392 | 0406 | 0,420 
5,10 || 0,441 | 0,454 | 0,468 | 0,482 | 0,496 [0,386 | 0,400 | 0,414 | 0,428 


5.20 || 0,449 | 0,463 | 0,477 | 0,491 | 0,507 |0,393 | 0,408 | 0,422 | 0,437 
5,80 || 0,458 | 0,472 | 0,487 | 0,501 | 0,516 |0,401 | 0,416 | 0,430 | 0,445 
67 | 0,4S1 | 0,496 | 0,510 | 0,525 |0,408 | 0,423 | 0,438 | 0,454 
75 | 0,490 | 0,505 | 0,529 | 0,536 |0,416 | 0,431 | 0,447 | 0,462 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI. 


| 
27x85 27 x 84/27 x85/27x36/28x 27/28x 28 29 x29/28x 80 
.|me.de.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.de.|me.dc.|me.dc. 


0,499 | 0,514 | 0,529 | 0,546 | 0,423 | 0,439 | 0,455 | 0,470 
0,508 | 0,523 | 0,538 | 07537 | 07431 | 0/447 | 0/463 | 07479 
0,517 | 0,532 | 0,548 | 0567 | 0,438 | 0,455 | 0/471 | 07487 
0,526 | 0/512 | 0,557 | 0,576 | 0/446 | 0.463 | 0479 | 0496 
0,535 | 07551 | 0,567 | 0,586 | 0/454 | 0,470 | 0,487 | 0. 


0,544 | 0,560 | 0,576 | 0,593 | 0,461 | 0,478 | 0,495 | 0,512 
0,552 | 0,569 | 0,586 | 0,602 | 0,469 | 07486 | 07503 | 0/521 
0,561 | 07578 | 0,595 | 0,612 | 0,476 | 07494 | 07512 | 07529 
0,570 | 0.588 | 0,605 | 0,622 | 0,484 | 07502 | 07520 | 0535 
0,579 | 0,597 | 0,614 | 0,632 | 0,491 | 0,510 | 0,528 | 0546 


0,588 | 0,606 | 0,624 | 0,641 | 0,499 | 0,517 | 0,536 | 0,554 
0,597 | 07615 | 07633 | 07651 | 0,507 | 0/525 | 0/544 | 07563 
0,606 | 0,524 | 0°642 | 0.661 | 0.514 | 07533 | 0/552 | 9.571 
0,615 | 0,633 | 07652 | 0.670 | 0,522 | 07541 | 0.560 | 07580 
0,624 | 0,643 | 0,661 | 0,680 | 0,529 | 0,549 | 0,568 | 0,588 


0,633 | 0,652 | 0,671 | 0,690 | 0,537 | 0,557 | 0,577 | 0,596 
0,642 | 0,661 | 0,680 | 07700 | 0,544 | 0,564 | 0,585 | 0,605 
0,650 | 07670 | 0,690 | 07709 | 0,552 | 0/572 | 0393 | 0,613 
0,659 | 07679 | 0,699 | 0719 | 0559 | 0580 | 0,601 | 07622 
0,668 | 07688 | 0708 | 0,729 | 0/567 | 0,588 | 0,609 | 0,630 


0,677 | 0,698 | 0,718 | 0,738 | 0,575 | 0,596 | 0,617 | 0,638 
0,686 | 07707 | 07727 | 07748 | 0/582 | 07604 | 0625 | 0,647 
0,695 | 07716 | 0,737 | 0,758 | 0,590 | 0,612 | 0633 | 0,655 
0,704 | 0,725 | 0,746 | 0,768 | 0,597 | 0,619 | 0,641 | 0,664 
0,713 | 07734 | 0,756 | 0,777 | 0,605 | 0,627 | 0/650 | 0,672 


0,722 | 0,744 | 0,765 | 0,787 | 0,612 | 0,635 | 0,658 | 0,680 
0,731 | 07753 | 07775 | 07796 | 0,620 | 0,643 | 0,666 | 0,689 
0,740 | 0762 | 07784 | 0806 | 0,627 | 0,651 | 0,674 | 0,697 
0,748 | 0,771 | 0,794 | 0,816 | 0,635 | 0,659 | 0,682 | 0,706 
0,757 | 0.780 | 0,803 | 0,826 | 0,643 | 0,666 | 0,690 | 07714 


0,766 | 0,789 | 0,813 | 0,835 | 0,650 | 0,674 | 0,698 | 0,722 
0,775 | 0,799 | 0,822 | 0/845 | 0/658 | 0,682 | 07706 | 0.731 
0.784 | 0,808 | 0,831 | 0/855 | 0,665 | 0,690 | 0,715 | 0739 
0.793 | 0,817 | O,S41 | 0/865 | 0,673 | 0,698 | 07723 | 0,748 
0,802 | 0,826 | 0,850 | 0,874 | 0,680 | 0,706 | 0,731 | 0,756 


0,811 | 0,835 | 0,860 | 0,884 | 0.688 | 0,713 | 0,739 | 0,764 


0,820 | 0,845 | 0,869 | 0,894 | 0,696 | 0,721 | 0,747 | 0,773 
0,829 | 0,854 | 0,879 | 0,903 | 0,703 | 0,729 | 0,755 | 0,781 
0,838 | 0,863 | 0,888 | 0,913 | 0,711 | 0,737 | 0,763 | 0,790 
0,846 | 0,872 | 0,898 | 0,923 | 0,718 | 0,745 | 0,771 | 0,798 


0,855 | 0,881 | 0,907 | 0,933 | 0,726 | 0,753 | 0,780 
0,864 | 0,890 | 0,916 | 0,942 | 0,733 | 0,760 | 0,788 
0,873 | 0,900 | 0,926 | 0,953 | 0/741 | 07768 | 0/796 
0,882 | 0909 | 0,935 | 0963 | 0,748 | 0,776 | 0,804 
0,891 | 0,918 | 0°945 | 0,974 | 0,756 0,784 | 0,812 


\edeie4 = 
00 90 00 00 D0 
a Dow ao 
(E \VECCLO er) 


— 112 — 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 
e 29x92 28x93 28x 34/29x 85 28x36 29 x 29/29 x 830 
gen, .|me.de.jme.dc.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc. 
1,10 0,099 | 0,102 | 0,105 | 0,108 | 0,111 | 0,093 | 0,096 
1,20 0,108 | 0,111 | 0,114 | 0,117 | 0,120 | 0,101 | 0,104 
1,30 0,116 | 0,120 | 0,124 | 0,127 | 0,181 | 0,109 | 0,113 
1,40 0,125 | 0,129 | 0,133 | 0,137 | 0,141 | 0,118 | 0,122 
1,50 0,134 | 0,139 | 0,143 | 0,147 | 0,151 | 0,126 | 0,130 
1,60 0,143 | 0,148 | 0,152 | 0,157 | 0,161 | 0,135 | 0,139 
1,70 0,152 | 0,157 | 0,162 | 0,166 | 0,171 | 0,143 | 0,148 
1,80 0,161 | 0,166 | 0,171 | 0,176 | 0,181 | 0,151 | 0.157 
1,90 0,170 | 0,176 | 0,181 | 0,186 | 0,191 | 0,160 | 0,165 
2,00 0,179 | 0,185 | 0,190 | 0,196 | 0,201 | 0,168 | 0,174 
2,10 0,188 | 0,194 | 0,200 | 0,206 | 0,211 | 0,177 | 0,183 
2,20 0,197 | 0,203 | 0,209 | 0,215 | 0,222 | 0,185 | 0,191 
2,30 0,206 | 0,213 | 0,219 | 0,225 | 0,232 | 0,193 | 0,200 
2,40 0,215 | 0,222 | 0,228 | 0,235 | 0,242 | 0,202 | 0,209 
2,50 0,224 | 0,231 | 0,238 | 0,245 | 0,252 | 0,210 | 0,217 
2,60 0,233 | 0,240 | 0,248 | 0,255 | 0,262 | 0,219 | 0,226 
2,70 0,242 | 0,249 | 0,257 | 0,264 | 0,272 | 0,227 | 0,235 
2,80 0,251 | 0,259 | 0,267 | 0,274 | 0,282 | 0,235 | 0,244 
2,90 0,260 | 0,268 | 0,276 | 0,284. | 0,292 | 0,244 | 0,252 
3,00 0,269 | 0,277 | 0,286 | 0,294 |:0,302 | 0,252 | 0,261 
3,10 0,278 | 0,286 | 0,295 | 0,304 | 0,312 | 0,261 | 0,270 
3,20 0,287 | 0,296 | 0,305 | 0,313 | 0,322 | 0,269 | 0,273 
3,80 (1,296 | 0,305 | 0,314 | 0,323 | 0,332 | 0,278 | 0,287 
3,40 0,305 | 0,314 | 0,324 | 0,333 | 0,342 | 0,286 | 0,296 
3,50 0,314 | 0,323 | 0,333 | 0,343 | 0,353 | 0,294 | 0,304 
3,60 0,323 | 0,333 | 0,343 | 0.353 | 0,363 | 0,303 | 0,313 
3,50 0,332 | 0,342 | 0,352 | 0,362 | 0,373 | 0,311 | 0,322 
3,50 0,340 | 0,351 | 0,362 | 0,372 | 0,383 | 0,320 | 0,331 
3.90 0,349 | 0,360 | 0,371 | 0,382 | 0,393 | 0,328 | 0,339 
4,00 0,358 | 0,370 | 0,381 | 0,392 | 0,403 | 0,336 | 0,343 
4,10 0,368 | 0,379 | 0,390 | 0,402 | 0,413 | 0,345 | 0,357 
4,20 0,376 | 0,388 | 0,400 | 0,411 | 0,423 | 0,353 | 0,365 
4,30 0,385 | 0,397 | 0,409 | 0,421 | 0,433 | 0,362 | 0,374 
4,40 0,394 | 0,407 | 0,419 | 0,431 | 0,443 | 0,370 | 0,383 
4,50 0,403 | 0,416 | 0,428 | 0,441 | 0,453 | 0,378 | 0,391 
4,60 0,412 | 0,425 | 0,438 | 0,451 | 0,463 | 0,387 | 0,400 
4,70 0,421 | 0,434 | 0,447 | 0,460 | 0,474 | 0,395 | 0,409 
4,80 0,430 | 0,444 | 0,457 | 0,470 | 0,484 | 0,404 | 0,418 
4,90 0,439 | 0,453 | 0,466 | 0,480 | 0,494 | 0,412 | 0,426 
5,00 0,448 | 0,462 | 0,476 | 0,490 | 0,504 | 0,420 | 0,435 
5,10 0,457 | 0,471 | 0,486 | 0,499 | 0,514 | 0,429 | 0,444 
5,20 0,466 | 0,480 | 0,495 | 0,509 | 0,524 | 0,437 | 0,452 
5,30 0,475 | 0,490 | 0,505 | 0,519 | 0,534 | 0,446 | 0,461 
5,40 0,484 | 0,499 | 0,51: | 0,529 | 0,544 | 0,454 | 0,470 
9,90 0,493 | 0.508 | 0,524 | 0,539 | 0,554 | 0,453 | 0,478 
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Lungli., ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 


e Q28x81|/29x 82|/28x 83/29x 834 29x35 28x36 29x29/29x 30 | 
centimi, me.de.|Ime.de.|mc.de.|mc.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc.\mc.dc, 
5,60 0.486 | 0,502 | 0,517 | 0,533 | 0,549 | 0,564 | 0,471 | 0,487 
5,70 0,495 | 0,511 | 0,527 | 0,543 | 0,558 | 0,574 | 0,479 | 0,496 
5.90 0,503 | 0,520 | 0,536 | 0,552 | 0,568 | 0,584 | 0,488 | 0,505 
5,90 0,512 | 0,529 | 0,545 | 0,562 | 0,578 | 0,594 | 0,496 | 0,513 
6,00 0,521 | 0,538 | 0,554 | 0,571 | 0,588 | 0,605 | 0,505 | 0,522 


6,10 || 0,529 | 0,547 | 0,564 | 0,581 | 0,598 | 0,615 | 0.513 | 0,531 
6,20 || 0.538 | 0,556 | 0,573 | 0,590 | 07607 | 0,625 | 0,521 | 0.539 


6,30 || 0,547 | 0,564 | 0,582 | 0,600 | 0,617 | 0,635 | 0,530 | 0,548 
6.40 || 0556 | 0,573 | 0,591 | 07609 | 0/627 | 0/645 | 0,538 | 0.557 
6,50 || 0,564 | 0,582 | 0,601 | 0/619 | 0,637 | 0,655 | 0.547 | 0,565 
6,60 || 0,573 | 0,591 | 0,610 | 0,628 | 0,647 | 0,665 | 0,555 | 0.574 
6.70 || 0582 | 0,600 | 0,619 | 0,633 | 07656 | 0.675 | 0,563 | 0,583 
6,80 || 0,590 | 0,609 | 0,623 | 0.647 | 07666 | 0,685 | 0,572 | 0,592 
6.90 || 0,599 | 0,618 | 0.638 | 0,637 | 0,676 | 0.695 | 0,580 | 0,600 
7,00 ||0,608 | 0,627 | 0.647 | 07666 | 0,686 | 0,706 | 0,589 | 0,609 
7,10. ||0,616 | 0,636 | 0,656 | 0,676 | 0,696 | 0,716 | 0,597 | 0,618 
7,20 || 0,625 | 0,645 | 0,665 | 0.685 | 0,705 | 0,726 | 0,606 | 0,626 
7.30 || 0,634 | 0,654 | 0,675 | 0,695 | 07715 | 0,736 | 0,614 | 0,635 
7,40 || 0,642|0,663 | 0,684 | 07704 | 0,725 | 0,746 | 0,622 | 0,644 
7,50. ||0,651 | 0,672 | 0,693 | 07714 | 0,735 | 0,756 | 0,631 | 0,652 
7.60 || 0,660 | 0,681 | 0,702 | 0,724 | 0,745 | 0,766 | 0,639 | 0,661 
7,70 || 0,668 | 0,690 | 0,711 | 0,733 | 0,755 | 0,777 | 0,648 | 0,670 
7,80 || 0,677 | 0,699 | 0,721 | 0/743 | 0,764 | 0,787 | 0,656 | 0,679 
7.90 || 0,686 | 0,708 | 0,730 | 0,752 | 01774 | 0.797 | 0,664 | 0.687 
8,00. | 0,694| 0.717 | 0,739 | 0,762 | 0,784 | 0,807 | 0.673 | 0,696 
S,10 || 0,708| 0,726 | 0,748 | 0,771 | 0,794 | 0,817 | 0,681 | 0,705 
s.20 || 0,712 | 0,735 | 0,758 | 0.781 | 0,808 | 0/827 | 0.690 | 0,713 
S.30 | 01720 | 0,744 | 0,767 | 0.790 | 0,813 | 0,837 | 0,698 | 0,722 
8.40 || 0,729 | 0,753 | 0,776 | 0,800 | 0,823 | 0,848 | 0,706 | 0,731 
8,50 || 0,738 | 0.762 | 0,785 | 0,809 | 0,833 | 0,858 | 0,715 | 0,739 
8,60 | 0,746 | 0,771 | 0,795 | 0,819 | 0,843 | 0,868 | 0,723 | 0,748 
8.70 || 0,755 | 0,780 | 0,804 | 0,828 | 0,852 | 0,878 | 0.732 | 0,757 
8,80 || 0,764 | 0,788 | 0,813 | 0,838 | 0,862 | 0,888 | 0,740 | 0,766 
S.90 || 0,773 | 0,797 | 0,822 | 0,847 | 0,872 | 0,898 | 0,748 | 0,774 
9,00 || 0,781 | 0,806 | 0,832.| 0,857 | 0,882 | 0,908 | 0,757 | 0,783 
9,10 ||0,790 | 0,815 | 0,841 | 0,866 | 0,892 | 0,928 | 0,765 | 0,792 
9,20 |{ 0,799 | 0,824 | 0,850 | 0,876 | 0.901 | 0938 | 0,774 | 0.800 
9,30 || 0,807 | 0,833 | 0,859 | 0/885 | 0,911 | 0/948 | 0.782 | 0,809 
9,40 ||0,816 | 0,842 | 0,869 | 0,895 | 0,921 | 0,958 | 0,791 | 0.818 
9,50 ||0,825 | 0,851 | 0,878 | 07904 | 0,981 | 0,969 | 0,799 | 0,826 
9.60 || 0,828 | 0,860 | 0,287 | 0,914 | 0,941 | 0,979 | 0,807 | 0,835 
9,70 || 0,842 | 0,869 | 0,896 | 0,923 | 0/950 | 0,989 | 0,816 | 0,844 
9,80 || 0,851 | 0,878 | 0,906 | 0,933 | 0,960 | 0,999 | 0.824 | 0,853 
9.90 ||0,859 | 0,887 | 0,915 | 0,942 | 07970 | 1,009 | 0,833 | 0,861 
10,00 || 0,868 | 0,896 | 0,924 | 0,952 | 0,980 | 1,029 | 0.841 | 0,870 


- 


Lungh. ALTEZZA E 
in metri 
e 29 32/29 x 88/29x 84 
conum, me.de.me.de.|mc.dc. 
1,10 0,102 | 0,105 | 0,108 
1,20 0,111 | 0,115 | 0,118 
1,39 0,121 | 0,124 |-0,128 
1,40 0,130 | 0,134 | 0,138 
1,50 0,139 | 0,144 | 0,148 
1,60 0,148 | 0,153 | 0,158 
1,70 0,158 | 0,163 | 0,168 
1,80 0,167 | 0,172 | 0,177 
1,90 0,176 | 0,182 | 0,187 
2,00 0,186 | 0,191 | 0,197 
2,10 0,195 | 0,201 | 0,207 
2,20 0,204 | 0,211 | 0,217 
2.90 0,213 | 0,220 | 0,227 
2,40 0,223 | 0,230 | 0,237 
2,50 0,232 | 0,239 | 0,247 
2,60 0,241 | 0,249 | 0,256 
2,70 0,251 | 0,258 | 0,266 
2,80 0,260 | 0,268 | 0,276 
2,90 0,269 | 0,278 | 0,286 
3,00 0,278 | 0,287 | 0,296 
8,10 0,288 | 0,297 | 0,306 
3.20 0,297 | 0,306 | 0,316 
3.30 0,306.| 0,316 | 0,325 
3,40 0,316 | 0.325 | 0,335 
3,50 0,325 | 0,335 | 0,345 
8.60 0,334 | 0,345 | 0,355 
8,70 0,343 | 0,354 | 0,365 
53.50 0,353 | 0,364 | 0,375 
3.90 0,362 | 0,373 | 0,385 
4,00 0,371 | 0,383 | 0,394 
4.10 0,380 | 0,392 | 0,404 
4,20 0,390 | 0,402 | 0,414 
4,90 0,399 | 0,412 | 0,424 
4.40 | 0,408 | 0.421 | 0,434 
4,50 0,418 | 0,481 | 0,444 
4,60 0,427 | 0,440 | 0,454 
4,70 0,436 | 0,450 | 0,463 
4,80 0,445 | 0,459 | 0,473 
4,90 0,455 | 0,469 | 0,483 
5,00 0,464 | 0,478 | 0,493 
5,10 0,473 | 0,488 | 0,503 
5,20 0,433 | 0,498 | 0,513 
5,50 0,492 | 0,507 | 0,523 
5,40 0,501 | 0,517 | 0,532 
0,00 0,510 | 0,526 | 0,542 
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LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


29x35 
me.de. 


29 x 36/29 x 87/29 x38/30x29 


me.de 


.|\mc.de 


0,112 
0,122 
0,132 
0,142 
0,152 


0,162 
0,173 
0,183 
0,193 
0,203 


0,213 
0,223 
0,233 
0.244 
0,254 


0,264 
0,274 
0,284 
0,294 
0,304 


0,315 
0,325 
0,335 
0,345 
0,355 


0,365 
0,376 
0,386 
0,396 
0,406 


0,416 
0,426 
0,436 
0,447 
0,457 


0,467 
0,477 
0,487 
0,497 
0,507 


0,518 
0,528 
0,538 
0,548 
0558 


0,115 
0,125 
0,136 
0,146 
0,157 


0,167 
0,177 
0,188 
0,198 
0,209 


0,219 
0,230 
0,240 
0,251 
0,261 


0,271 
0,282 
0,292 
0,303 
0,313 


0,324 
0,334 
0,345 
0,355 
0,365 


0,376 
0,386 
0,397 
0,407 
0,418 


0,428 
0,488 
0,449 
0,459 
0,470 


0,480 
0,491 
0,501 
0,512 
0,522 


0,532 
0,543 
0,553 
0,564 
0,574 


0,118 
0,129 
0,139 
0,150 
0,160 


0,171 
0,182 
0,198 
0:204 
0,214 


0,225 
0,236 
0,247 
0,257 
0,268 


0,279 
0,289 
0,300 
0,311 
0,322 


0,332 
0,343 
0,354 
0,365 
0,375 


0,386 
0,397 
0,407 
0,418 
0,429 


0,440 
0,450 
0,461 
0,472 
0,483 


0,493 
0,504 
0,515 
0,526 
0,536 


0,547 
0,558 
0,568 
0,579 
0,590 


.|mc.dc 


0,123 
0,134 
0,145 
0,157 
0,168 


0,179 
0,190 
0,202 
0,213 
0,224 


0.235 
0.247 
0,258 
0,269 
0,280 


0,292 
0,303 
0,314 
0,325 
0,336 


0,348 
0,359 
0,370 
0,381 
0,393 


0,404 
0,415 
0,426 
0,438 


0,449 | 


0,460 
0,471 
0,482 
0,494 
0,505 


0,515 
0,526 
0,536 
0,548 
0,559 


0,570 
0,58ì 
0,592 
0,603 
0,614 


.|me.dc. 


0,096 
0,104 
0,113 
0,122 
0,130 


0,139 
0,148 
0,157 
0,165 
0,174 


0,183 
0,191 
0,200 
0.209 
0,217 


0,226 
0,235 
0,244 
0,252 
0,261 


0,270 
0,278 
0,287 
0,296 
0,304 
0,313 


0,322 
0,331 
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0,144 
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0,162 
0,171 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri i 
e O NI2/2P 3329 x3 29x35/29x 36/29 x 37/29 x 88 80x29 


entim. 
cent me.de.|me.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.imc.dc.| mc.de. 


5,60. || 0,520 | 0,536 | 0,552 | 0,568 | 0,585 | 0,601 | 0,624 | 0,487 
5,70 || 0,529 | 0,545 | 0,562 | 0579 | 07595 | 0/611 | 0/634 | 0/496 
5,80. || 0,538 | 0,555 | 0,572 | 0,589 | 0/606 | 0,622 | 0,645 | 0.505 
5,90 || 0.548 | 01565 | 0,582 | 07599 | 07616 | 0,633 | 07654 | 0/513 
6,00 || 0.557 | 0,574 | 0,592 | 0,609 | 0,626 | 0,644 | 0)663 | 0,522 


6,10 || 0,566 | 0,584 | 0,601 | 0,619 | 0,637 | 0,654 | 0,672 | 0,531 
6,20 || 0,575 | 0,593 | 0,611 | 0,629 | 0,647 | 0,665 | 07683 | 0,539 
6,80 | 0,595:| 0,603 | 0,621 | 0639 | 0/658 | 0,676 | 0.694 | 0,548 


6,40 || 0,594|0,612 | 0,631 | 0/650 | 07668 | 0,687 | 0,705 | 01557 
6,50 || 0,603 | 0,622 | 0,641 | 0/660 | 0/679 | 0,697 | 07716 | 0/565 
6,60 || 0,612 | 0,632 | 0,651.| 0,670 | 0,689 | 0,708 | 0,727 | 0,574 
6,70 || 0.622 | 0,641 | 0,661 | 07680 | 07699 | 01719 | 07738 | 0,585 
6,80 || 0,631 | 0,651 | 0,670 | 0690 | 07710 | 0,729 | 07749 | 0592 
6,90 || 0/610 | 0,660 | 0,685 | 0,700 | 07720 | 0,740 | 0,760 | 0,600 
7,00. || 07650 | 0,670 | 0,690 | 0,710 | 0,731 | 0751 | 07771 | 0,609 
7,10 ||0,659|0,679 | 0,700| 0,721 | 0,741 | 0,762- 0,782 | 0,618 
7,20 || 0,668 | 0,639|0,710 | 0731 | 01752 | 0,772 | 0,793 | 0,626 
7,30 || 0677|0,699| 0,720 | 07741 | 0762 | 0783 | 0,804 | 0,635 
7,40 ||0,687| 0,708 | 07730 | 07751 | 07773 | 0,794 | 07815 | 0,644 
7,50 |0,696|0,718 | 0,739 | 0,761 | 0783 | 0,805 | 0,826 | 0,652 
7,60 || 0,705 | 0,727 | 0,749 | 0,771 | 0,793 | 0,815 | 0,837 | 0,661 
7/70 ||0715| 0737 | 07759 | 07782 | 0804 | 0,826 | 0,848 | 0,670 
7.80 ||0,724|0,746 | 0,769 | 0/792 | 0,814 | 0,837 | 0,859 | 0,679 
7.90 ||0/733 | 0,756 | 01779 | 0/802 | 0,825 | 0/848 | 0,870 | 0,637 
S00 || 0/742| 0,766 | 0,789 | 0,812 | 07835 | 0,858 | 0/S81 | 0,696 
8,10 || 0,752| 0,775 | 0,799 | 0,822 | 0,846 | 0,869 | 0,892 | 0,705 
8,20 || 0,761 | 0785 | 0,809 | 0,832 | 0,856 | 0,887 | 0/903 | 0,713 
8,20 | 0770 | 07794 | 0,818 | 0,842 | 07867 | 0,896 | 0/914 | 0,722 
8,40 || 0780] 0.804 | 0/828 | 0/853 | 07877 | 0,901 | 0925 | 0,731 
8:50 || 0,789 | 0,813 | 0/838 | 0/863 | 07887 | 0,912 | 0,935 | 0,739 
8,60 || 0,798 | 0,823 | 0,848 | 0,873 | 0,898 | 0,922 | 0,947 | 0,748 
870 || 0/807 | 0,833 | 0,858 | 0,883 | 07908 | 07933 | 0/958 | 0,757 
880 || 0/817|0,842 | 0,868 | 0893 | 07919 | 07944 | 0/969 | 0,766 
8790 || 0,826 | 0,852 | 0,878 | 0,903 | 07929 | 0,955 | 0,980 | 0,774 
909 || 0,835 | 0,861 | 0,887 | 0913 | 0/940 | 0,966 | 0,992 | 0,783 
9,10 ||0,844|0,871|0,897| 0,924 | 0,950 | 0,976 | 1,003 | 0,792 
9/20 || 07854 | 0,880 | 0,907 | 0,934 | 0/960 | 0.987 | 1.014 | 0,800 
9,30 || 0.863 | 0,890 | 0,917 | 05944 | 0/971 | 0,998 | 1,025 | 0,809 
9,40 || 0/872| 0,900 | 0,927 | 0,954 | 0,981 | 1,008 | 1,036 | 0,818 
9,50 || 07882 | 0,909 | 0,937 | 0,964 | 0,992 | 1,018 | 1/046 | 0,826 
9,60. || 0,891 | 0,919 | 0,947 | 0,974 | 1,002.| 1,029 | 1,058 | 0,835 
9/70 || 0.900] 0,928 | 0,956 | 0,985 | 1,013 | 1,040 | 1,069 | 0844 
980 || 07909 | 0,938 | 0.966 | 0,995 | 15023 | 1,050 | 1,080 | 0,853 
9/90 . || 0,919 | 0.947 | 0,976 | 15005 | 1,034 | 1,062 | 1,091 | 0,61 
10,00 || 0928 | 0,957 | 0,986 | 1,015 | 1,044 | 1,072 | 1,102 | 0,870 


Vote 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


soxs2's0x33/20x34|30 35/30 x86/30x87/30x38/31x31 


.|me.de.|me.dc.|me.dc.|Imc.dc.|mc.dc.|me.dc.|mc.de.|me.de. 
0,106 | 0,109 | 0,112 | 0,115 | 0,119 | 0,122 | 0,125 | 0,106 
0,115 | 0,119 | 0,122 | 0,126 | 0,130 | 0,133 | 0,137 | 0,115 
0,125 | 0,129 | 0,133 | 0,136 | 0,140 | 0,144 | 0,148 | 0,125 
0,134 | 0,139 | 0,1-13 | 0,147 | 0,151 | 0,155 | 0,159 | 0,135 
0,144 |.0,143 | 0,153 | 0,157 | 0,162 | 0,166 | 0,171 | 0,144 


0,154 | 0,158 | 0,163 | 0,168 | 0,173 | 0,177 | 0,182 | 0,154 
0,163 | 0,168 | 0,173 | 0,178 | 0,184 | 0,188 | 0,194 | 07163 
0,173 | 0,178 | 0,184 | 0,189 | 0,194 | 0,199 | 0,205 | 07173 
0,182 | 0,188 | 0,194 | 0,199 | 0,205 | 0,210 | 0216 | 07183 
0,192 | 0,198 | 0,204 | 0,210 | 0,216 | 0,222 | 0,228 | 0/192 


so 

Di y 
0,336 | 0,346 | 0,337 | 0,367 | 0,378 | 0,388 | 0,399 | 0,336 
0,346 | 0,356 | 0.367 | 0,378 | 0,389 | 0,399 | 0,410 | 0,346 
0,355 | 0,366 | 0,377 | 0,388 | 0,400 | 0,410 | 0,422 | 0,356 
0,365 | 0,376 | 0,388 | 0,399 | 0,410 | 0,421 | 0,433 | 0,365 
0,374 | 0,386 | 0,398 | 0,409 | 0,421 | 0,433 | 0,444 | 0,375 
0,384 | 0,396 | 0,408 | 0,420 | 0,432 | 0,444 | 0,456 | 0,384 
0,394 | 0,406 | 0,418 | 0,430 | 0,443 | 0,455 | 0,467 | 0,394 
0,403 | 0,416 | 0,428 | 0,441 | 0,454 | 0,466 | 0,479 | 0,404 
0,413 | 0,426 | 0,439 | 0,451 | 0,464 | 0,477 | 0,490 | 0,413 
0,423 | 0,436 | 0,449 | 0,462 | 0,475 | 0,488 | 0,501 | 0,423 
0,432 | 0,445 | 0,459 | 0,472 | 0,486 | 0,499 | 0,513 | 0,432 
0,442 | 0,455 | 0,469 | 0,483 | 0,497 | 0,510 | 0,524 | 0,442 
0,451 | 0,465 | 0,479 | 0,493 | 0,508 | 0,521 | 0,536 | 0,452 
0,461 | 0,475 | 0,490 | 0,504 | 0,518 | 0,533 | 0,547 | 0,461 
0,470 | 0,485 | 0,500 | 0,514 | 0,529 | 0,544 | 0,558 | 0,471 
0,480 | 0,495 | 0,510 | 0,525 | 0,540 | 0,555 | 0,570 | 0,480 


0,518 | 0,535 | 0,551 
0,528 | 0,544 | 0,561 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


x 
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30x32 
me.de. 


30x38 
me.dce. 


80x34 
me.de. 


30x35 
me.de. 


0,521 
0,530 
0,539 
0,549 
07558 
0,567 
0,577 
0586 
0,595 
0,604 


0,538 
0,547 
0,557 
07566 
0576 


0,586 
0,595 
0,605 
0,614 
07624 


0,634 
0643 
0653 
0,662 


7 
7 
749 
758 


0,554 
0,564 
0,574 
0,584 
0,594 


0,604 
0,614 
07624 
0,634 
0643 


0,653 
0,663 
0,673 
0,683 
0,693 


0,703 
0,713 


0,571 
0,581 
0,592 
0,602 
0,612 


0,622 
0,632 
0,643 
0,653 
0,663 


0,673 
0,633 
0,694 
0,704 
0,714 


0,724 
07734 
0,745 
0,755 


- 


co SL LL 


0,583 
0,598 
07609 
05619 
0,630 


0,640 
0,651 
0,661 
0.672 
0,682 
0,693 
0,703 
0714 


ne 
©) 
(0°) 


9) 


‘0 
Neo e) 
TO 


B0x38/30x 37 
me.de.|me.de. 


30x88 
me.dce. 


0,605 | 0,621 
0,616 | 0,632 
0,626 | 0V644 
0,637 | 0,655 
0,648 | 0,666 


0,659 | 0,677 
0,670 | 0,688 
0,680 | 0,699 
0,691 | 0,710 
0,702 | 0,721 
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0,638 
0,650 
0,661 
07672 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 
e 51 X82/91x 93 81x34 81x85 81x86|31x387]|81 x3s|s1 X89|81x40 

Feng; me.de.|me.dc.|mc.de.\mc.dc.|mc.dc.|me.de.|me.dc.|mc.de.|me.dc. 
1,10 0,109 | 0,113 | 0,116 | 0,119 | 0,123 | 0,126 | 0,130 | 0,133 | 0,136 
1,20 0,119 | 0,123 | 0,126 | 0,130.| 0,134 | 0,138 | 0,141 | 0,145 | 0,149 
1,30 0,129 | 0,133 | 0,137 | 0,141 | 0,145 |'0,149 | 0,153 | 0,157 | 0,161 
1,40 0,139 | 0,143 | 0,148 | 0,152 | 0,156 | 0,161 | 0,165 | 0,169 0,173 
1,50 0,149 | 0,153 | 0,158 | 0,163 | 0,167 | 0,172.| 0,177 | 0,181 0,186 
1,60 0,159 | 0,164 | 0,169 | 0,174 | 0,179 | 0,184 | 0,188 | 0,193 0,198 
1,70 0,169 | 0,174 | 0,179 | 0,184 | 0,190 | 0,195 | 0,200 | 0,205 0,211 
1,50 9,179 | 0,184 | 0,190 | 0,195 | 0,201 | 0,206 | 0,212 | 0,218 0,223 
1,90 0,188 | 0,194 | 0,200 | 0,206 | 0,212 | 0,218 | 0,224 | 0,230 0,235 
2,00 0,198 | 0,205 | 0,211 | 0,217 | 0,223 | 0,229 | 0,236 0,242 | 0,248 
2,10 0,208 | 0,215:| 0,221 | 0,228 | 0,234 | 0,241 | 0,247 | 0,254 0,260 
2,20 0,218 | 0,225 | 0,232 | 0,239 | 0,246 | 0,252 | 0,259 | 0,265 0,273 
2,90 0,228 | 0,235 | 0,242 | 0,250 | 0,257 | 0,264 | 0,271 0,278 | 0,285 
2,40 0,238 | 0,246 | 0,253 | 0,260 | 0,268 | 0,275 | 0,283 | 0,290 0,297 
2,50 0,248 | 0,256 | 0,263 | 0,271 | 0,279 | 0,287 | 0,294 0,302 | 0,310 
2,60 0,258 | 0,266 | 0,274 | 0,282 | 0,290 | 0,298 | 0,306 | 0,314 0,322 
2,70 0,268 | 0,276 | 0,285 | 0,293 | 0,301 | 0,310 { 0,318 | 0,326 0,335 
2,80 0,278 | 0,286 | 0,295 | 0,304 | 0,312 | 0,321 | 0,330 | 0,338 | 0,347 
2,90 0,288 | 0,297 | 0,306 | 0,315 | 0,324 | 0,333 | 0,342 | 0,350 0,359 
3,00 0,298 | 0,307 | 0,316 | 0,325 | 0,335 | 0,344 0,353 | 0,363 | 0,372 
3,10 0,308 | 0,317 | 0,327 | 0,336 | 0,346 | 0,356 | 0,363 | 0,375 | 0,384 
3,20 0,317 | 0,327 | 0,337 | 0,347 | 0,357 | 0,367 | 0,377 | 0,387 0,397 
3,30 0,327 | 0,338 | 0,348 | 0,358 | 0,368 | 0,379 | 0,389 | 0,399 0,409 
3,40 0,337 | 0,348 | 0,358 | 0,369 | 0.379 | 0,390 | 0,401 | 0,411 0,421 
3,90 0,347 | 0,358 | 0,369 | 0,380 | 0,391 0,401 | 0,412 | 0,423 | 0,434 
3,60 0,357 | 0,358 | 0,379 | 0,391 | 0,402 | 0,413 | 0,424 | 0,435 | 0,446 
3,70 0,367 | 0,379 | 0,390 | 0,401 | 0,413 | 0,424 | 0,436 | 0,447 0,459 
3,90 0,377 | 0,389 | 0,401 | 0,412 | 0,424 | 0,436 | 0,448 | 0,459 0,471 
3,90 0,387 | 0,399 | 0,411 | 0,423 | 0,435 | 0,447 | 0.459 | 0,471 | 0,483 
4,00 0,397 | 0,409 | 0,422 | 0,434 | 0,446 0,459 | 0,471 | 0,483 | 0,496 
4,10 0,407 | 0,419 | 0,432 | 0,445 | 0,458 | 0,470 | 0,483 | 0,495 | 0,508 
4,20 0,417 | 0,430 | 0,443 | 0,456 | 0,469 | 0,482 | 0,495 | 0,508 0,521 
4,80 0,427 | 0,440 | 0,453 | 0,467 | 0,480 | 0,495 | 0,507 | 0,520 | 0,533 
4,40 0,436 | 0,450 | 0,464 | 0,477 | 0,491 | 0,505 | 0,518 | 0,532 | 0,545 
4,50 0,446 | 0,460 | 0,474 | 0,488 | 0,502 | 0,516 | 0,530 | 0,544 0,558 
4,60 0,456 | 0,471 | 0,485 | 0,499 | 0,513 | 0,528 | 0,542 | 0,556 0,570 
4,70 0,466 | 0,481 | 0,495 | 0,510 | 0,525 | 0,539 | 0,554 | 0,568 | 0,583 
4,50 0,476 | 0,491 | 0,506 | 0,521 | 0,536 | 0,551 | 0,565 | 0,580 0,595 
4,90 0,486 | 0,501 | 0,516 | 0,532 | 0,547 | 0,562 | 0,577 | 0,592 0,607 
5,00 0,496 | 0,511 | 0,527 | 0,542 | 0,558 | 0,573 0,589 | 0,604 | 0,620 
5,10 0,506 | 0,522 | 0,538 | 0,553 | 0,569 | 0,585 | 0,601 | 0,616 | 0,632 
5,20 0,516 | 0,532 | 0,548 | 0,564 | 0,580 | 0,596 | 0,613! 0,628 | 0,645 
5,30 0,526 | 0,542 | 0,559 | 0,575 | 0,591 | 0,608 | 0,624 | 0,640 | 0,657 
5,40 0,536 | 0,552 | 0,569 | 0,586 | 0,603 | 0,619 | 0,636 | 0,653 | 0,669 
5,50 0,546 | 0,563 | 0,580.| 0,597 | 0,614 | 0,631 | 0,648 | 0,665 | 0,682 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri 
e B1X82/81x83/51x34/81x35|/381x86/31x87|31x8S 31x39 
CERA me.de.|mc.de.|me.dc.|mc.dc.|mc.de.|me.dc.|mc.dc.|\mc.dc. 
5,60 0,556 | 0,573 | 0,590 | 0,608 | 0,625 | 0,642 | 0,660 | 0,677 
5,70 0,565 | 0,583 | 0,601 | 0,618 | 0,636 | 0,654 | 0,671 | 0,689 
5,80 0,575 | 0,593 | 0,611 | 0,629 | 0,647 | 0,665 | 0,683 | 0,701 
5,90 0,585 | 0,604 | 0,622 | 0,640 | 0,658 | 0,677 | 0,695 | 0,713 
6,00 0,595 | 0,614 | 0,632 | 0,651 | 0,670 | 0,688 | 0,707 | 0,725 
6,10 0,605 | 0,624 | 0,643 | 0,662 | 0,681 | 0,700 | 0,719 | 0,737 
6,20 0,615 | 0,634 | 0,653 | 0,673 | 0,692 | 0,711 | 0,730 | 0,749 
6,30 ‘|| 0,625 ) 0,644 | 0,664 | 0,684 | 0,703 | 0,723 | 0,742 | 0,761 
6,40 0,635 | 0,655 | 0,675 | 0,694 | 0,714 | 0,784 | 0,754 | 0,774 
6,50 0,645 | 0,665 | 0,685 | 0,705 | 0,725 | 0,746 | 0,766 | 0,786 
6,60 0,655 | 0,675 | 0,696 | 0,716 | 0,736 | 0,757 | 0,777 | 0,798 
6,7 0,665 | 0,685 | 0,706 | 0,727 | 0,748 | 0,768 | 0,789 | 0,810 
6,80 0,675 | 0,696 | 0,717 | 0,738 | 0,759 | 0,780 | 0,801 | 0,822 
6,90 0,684 | 0,706 | 0,727 | 0,749 | 0,770 | 0,791 | 0,813 | 0,834 
7,00 0,694 | 0,716 |-0,738 | 0,759 | 0,781 | 0,803 | 0,825 | 0,846 
7,10 0,704 | 0,726 | 0,748 | 0,770 | 0,792 | 0,814 | 0,836 | 0,858 
7,20 0,714 | 0,737 | 0,759 | 0,781 | 0,804 | 0,826 | 0,848 | 0,870 
7,30 0,724 | 0,747 | 0,769 | 0,792 | 0,815 | 0,837 | 0,860 | 0,882 
7,40 0,734 | 0,757 | 0,780 | 0,803 | 0,826 | 0,849 | 0,872 | 0,894 
7,90 0,744 | 0,767 | 0,790 | 0,814 | 0,837 | 0,860 | 0,883 | 0,906 
7,60 0,754 | 0,777 | 0,801 | 0,825 | 0,848 | 0,872 | 0,895 | 0,919 
7,70 0,764 | 0,788 | 0,812 | 0,835 | 0,859 | 0,883 | 0,907 | 0,93 
7,80 0,774 | 0,798 | 0,822 | 0,846 | 0,870 | 0,395 | 0,919 | 0,943 
7,90 0,784 | 0,808 | 0,833 | 0,857 | 0,882 | 0,906 | 0,931 | 0,955 
8,00 0,794 | 0,818 | 0,843 | 0,868 | 0,893 | 0,918 | 0,942 | 0,967 
‘8,10 0,804 | 0,829 | 0,854 | 0,879 | 0,904 | 0,929 | 0,954 | 0,979 
8,20 0,813 | 0,839 | 0,864 | 0,890 | 0.915 | 0,941 | 0,966 | 0,991 
8,30 0,823 | 0,849 | 0,875 | 0,901 | 0,926 | 0,952 | 0,978 | 1,003 
8,40 0,833 | 0,859 | 0,885 | 0,911 | 0,937 | 0,963 | 0,990 | 1,015 
8,50 0,343 | 0,870 | 0,896 | 0,922 | 0,949 | 0,975 | 1,001 | 1,027 
8,60 0,853 | 0.880 | 0,906 | 0,933 | 0,960 | 0,986 | 1,013 | 1,039 
8,70 0,863 | 0,890 | 0,917 | 0,944 | 0,971 | 0,998 | 1,025 | 1,052 
8,80 0,873 | 0,900 | 0,928 | 0,955 | 0,982 | 1,009 | 1,037 | 1,064 
8,90 0,883 | 0,910 | 0,938 | 0,966 | 0,993 | 1,021 | 1,048 | 1,076 
9,00 0,893 | 0,921 | 0,949 | 0,976 | 1,004 | 1,032 | 1,060 | 1,088 
9,10 0,908 | 0,931 | 0,959 | 0,987 | 1,016 | 1,044 | 1,072 | 1,100 
9,20 0,913 | 0,941 | 0,970 | 0,998 | 1,027 | 1,055 | 1,084 | 1,112 
9,30 0,925 | 0,951 | 0,980 | 1,009 | 1,038 | 1,067 | 1,096 | 1,124 
9,40 0,932 | 0,962 | 0,991 | 1,020 | 1,049 | 1,078 | 1,107 | 1,136 
9,50 0,942 | 0,972 | 1,001 | 1,031 | 1,060 | 1,090 | 1,119 | 1,148 
9,60 0,952 | 0,982 | 1,012 | 1,042 | 1,071 | 1,101 | 1,181 | 1,160 
9,70 0,962 | 0,992 | 1,022 | 1,053 | 1,083 | 1,113 | 1,143 | 1,173 
9,80 0,972 | 1,003 | 1,033 | 1,063 | 1,094 | 1,124 | 1,154 | 1,185 
9,90 0,982 | 1,013 | 1,043 | 1,074 | 1,105 | 1,136 | 1,166 | 1,197 
10,00 0,992 | 1,023 | 1,054 | 1,085 | 1,116 | 1,147 | 1,178 | 1,209 
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Lungh. 

in metri 
e FL X81L|32x 82/82 x 983/32x 84 
centim. me.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc. 
1,10 0,109 | 0,113 | 0,116 | 0,120 
1,20 0,119 | 0,123 | 0,127 | 0,131 
1,30 0,129 | 0,133 | 0,137 | 0,141 
1,40 0,139 | 0,143 | 0,148 | 0,152 
1,50 0,149 | 0,154 | 0,158 | 0,163 
1,60 0,159 | 0,164 | 0,169 | 0,174 
1,70 0,169 | 0,174 | 0,180 | 0,185 
1,80 0,179 | 0,184 | 0,190 | 0,196 
1,90 0,188 | 0,195 | 0,201 | 0,207 
2.00 0,198 | 0,205 | 0,211 | 0,218 
2,10 0,208 | 0,215 | 0,222 | 0,228 
2,20 0,218 |:0,225 | 0,232 | 0,239 
2,30 0,228 | 0,236 | 0,243 | 1,250 
2,40 0,238 | 0,246 | 0,253 | 0,251 
2,50 0,248 | 0,256 | 0,264 | 0,272 
2,60 0,258 | 0,266 | 0,275 | 0,283 
2,70 0,268 | 0,276 | 0,285 | 0,291 
2,80 0,278 | 0,287 | 0,296 | 0,305 
2.90 0,288 | 0,297 | 0,306 | 0,216 
3,00 0,298 | 0,307 | 0,317 | 0,326 
3,10 0,308 | 0,317 | 0,327 | 0,337 
3,20 0,317 | 0,323 | 0,338 | 0,348 
3,30 0,327 | 0,338 | 0,348 | 0,359 
3,40 | 0,337 | 0,348 | 0,359 | 0,379 
3,50 0,347 | 0,358 | 0,370 | 0,381 
3,60 0,357 | 0,369 | 0,380 | 0,392 
3,70 0,367 | 0,379 | 0,391 | 0,403 
3,80 0,377 | 0,389 | 0,401 | 0,413 
3,90 0,387 | 0,399 | 0,412 | 0,424 
4,00 0,397 | 0,410 | 0,422 | 0,435 
4,10 0,407 | 0,420 | 0,433 | 0,446 
4.20 0,417 | 0,430 | 0,444 | 0,457 
4,30 0,427 | 0,440 | 0,454 | 0,468 
4,40 0,436 | 0,451 | 0,465 | 0,479 
4,50 0,446 | 0,461 | 0,475 | 0,490 
4,60 0,456 | 0,471 | 0,486 | 0,500 
4,70 0.466 | 0,481 | 0,496 | 0,511 
4,80 0,476 0,492 0,507 | 0,522 
4,90 0,486 | 0,502 | 0,517 | 0,533 
5,00 0,496 | 0,512 | 0,528 | 0,544 
5,10 0,506 | 0,522 | 0,559 | 0,555 
5,20 0,516 | 0,532 | 0,549 | 0,566 
5,30 0,526 | 0,543 | 0,560 | 0,577 
5,40 0,536 | 0,553 | 0,570 | 0,588 
5,90 0,546 | 0,563 | 0,5S1 | 0,598 
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LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Lungh ALTEZZA E 
in metri x | 
e. B2x 40/33 Xx 833/33x34/33x 83/33 x36/33x37/33x38/33x39/33x40 

centim. | me.de.|me.dc.|me.de.|me.dc.|mc.dc.|mc:dec.|me.dc.|me.de.|me.de. 
5,60 0,717 | 0,610 | 0.628 | 0,647 | 0,665 | 0,681 | 0,702 | 0,721 | 0,739 
5,70 0,729 | 0,621 | 0,640 | 0,658 | 0,677 | 0,696 | 0,715 | 0,734 | 0,752 
5,89 || 0,742 | 0,632 | 0.651 | 0,670 | 0,689 | 0,708 | 0,727 | 0,746 | 0,766 
5,90 || 0,755 | 0,643 | 0,662 | 0,681 | 0,701 | 0,720 | 0,740 | 0,759 | 0,779 
6,00 0,768 | 0,653 | 0,673 | 0,693 | 0,713 | 0,733 | 0,752 | 0,772 | 0,792 
6,10 0,780:| 0,664 | 0,684 | 0,705 | 0,725 | 03745 | 0,765 | 0,785 |10,805 
6,20 0,793 | 0,675 | 0,696 | 0,716 | 0,737 | 0,757 | 0,777 | 0,798 | 0,818 
6,20 0,806 | 0,686 | 0,707 | 0,728 | 0,748 | 0,769 | 0,790 | 0,811 | 0,832 
6,40 -|1 0,819 | 0,697 | 0,718 | 0,739 | 0,760 | 0,781 | 0,803 | 0,824 | 0,845 
6,50 0,832 | 0,708 | 0,729 | 0,751 | 0,772 | 0,794 | 0,815 | 0,837 | 0,85$ 
6,60 0,845 | 0,719 | 0,741 | 0,762 | 0,784 | 0,806 | 0,828 | 0,849 | 0,871 
6,70 0,857 | 0,730 | 0,752 | 0,774 | 0,796 | 0,818 | 0,840 | 0,862 | 0,884 
6,80 0,870 | 0,741 | 0,763 | 0,785 | 0,808 | 0,830 | 0,853 | 0,875 | 0,898 
6,90 0,883 | 0,751 | 0,774 | 0,797 | 0,820 | 0,842 | 0,865 | 0,888 | 0,911 
7,00 0,896 | 0,762 | 0,785 | 0,808 | 0,832 | 0,855 | 0,878 | 0,901 | 0,924 
7,10 0,909 | 0,773 | 0,797 | 0,820 | 0,843 | 0,867 | 0,890 | 0,914 | 0,937 
7,20 .|| 0,921 | 0,784 | 0,808 | 0,832 | 0,855 | 0,879 | 0,903 | 0,927 | 0,950 
7,80 0,934 | 0,795 | 0,819 | 0,843 | 0,867 | 0,891 | 0,915 { 0,940 | 0,964 
7,40 0,947 | 0,806 | 0,830 | 0,855 | 0,879 | 0,904. | 0,928 | 0.952 | 0,977 

. 1,50 0,960 | 0,817 | 0,841 | 0,866 | 0,891 | 0,916 | 0,940 | 0,965 0,990 
7,60 0,973 | 0,828 | 0,853 | 0,878 | 0,903 | 0,928 | 0,953 | 0,978 | 1,003 
7,70 0,985 | 0,839 | 0,864 | 0,889 | 0,915 | 0,940 | 0,966 | 0,991 | 1,016 
7,80 0,998 | 0,849 | 0,875 | 0,901 | 0,927 | 0,952 | 0,978 | 1,004 | 1,030 
7,90 1,011 | 0,860 | 0,886 | 0,912 | 0,939 | 0,965 | 0,991 | 1,017 | 1.043 
8,00 1,024 | 0,871 | 0,898 | 0,924 | 0,950 | 0,977 ! 1,003 | 1,030 | 1,056 
8,10 1,037 | 0,882 | 0,909 | 0,936 | 0,962 | 0,989 | 1,016 | 1,042 | 1,069 
8,20 1,049 | 0,893 | 0,920 | 0,947 | 0,974 | 1,001 | 1,028 | 1,055 | 1,082 
8,30 1.062 | 0,904 | 0,931 | 0,959 | 0,986 | 1,013 | 1,041 | 1,068 | 1,096 
8,40 1,075 | 0,915 | 0,942 | 0,970 | 0,998 | 1,026 | 1,053 | 1,081 | 1,109 
8,50 1,088 | 0,926 | 0,954 | 0,982 | 1,010 | 1,038 | 1,066 | 1,004 | 1,122 
8,60 -|| 1,100 | 0,937 | 0,965 | 0,993 | 1,022 | 1,050 | 1,078 | 1,107 | 1,135 
8,70 1,113 | 0,947 | 0,976 | 1,005 | 1,034 | 1,062 | 1,091 | 1,120 | 1,148 
8,80 1,126 | 0,958 | 0,987 | 1,016 | 1,045 | 1,074 | 1,104 | 1,133 | 1,162 
8,90 1,139 | 0,969 | 0,999 | 1,028 | 1,057 | 1,087 | 1,116 | 1,145 | 1,175 
9,00 1,152 | 0,980 | 1,010 | 1,039 | 1,069 | 1,099 | 1;129 }-1,158 |. 1,188 
9,10 1,165 | 0,991 | 1,021 | 1,051 | 1,081 | 1,111 | 1,141:|-1,171 | 1,201 
9,20 1,177 | 1,002 | 1,032 | 1,063 | 1,093. | 1,123 | 1,154 | 1,184 | 1,214 
9,30 1,190 | 1,013 | 1,043 | 1,074 | 1,105 | 1,136 | 1,166 | 1,197 | 1,228 
9,40 1,203 | 1,024 | 1,055 | 1,086 | 1,117 | 1,148 | 1,179 | 1,210 | 1,241 
9,50 1,216 | 1,035. | 1,066 | 1,097 | 1,129.| 1,160 | 1,191 | 1,223 | 1,254 
9,60 1,229 | 1,045 | 1,077 | 1,109 | 1,140 | 1,172 | 1,204 | 1,236 | 1,267 
9,70 1,241 | 1,056 | 1,088 | 1,120 | 1,152 | 1,184 | 1,216 | 1,248 | 1,280 
9,80 1,254 | 1,067 | 1,100 | 1,132 | 1,164 | 1,197 | 1,229 | 1,261 | 1,294 
9,90 1,267 | 1,078 | 1,111 | 1,143 | 1,178 | 1,209 | 1,241 | 1,274 | 1,307 

10,00 1,280 | 1,089:|1,122:| 1,155 | 1,188.| 1,221 |. 1,254 | 1,287 |. 1,320 
10. — BeLLUOMIXI, Pront. per la cub. dei legnami. 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Lungh. 
in metri] | 
e 33X41|59x 42 8£Xx 38/954 x34/94x535|34x36|/84x37|54x388|34x 59 
Ceno me.de.|me.dc.'me.de.|mc.dc.|mc.dc.Ime.de.|me.de.|me.de.|mce.dc. 
1,10 0,149 | 0,152 | 0,123 | 0,127 | 0,131 | 0,135 | 0,138 | 0,142 | 0,146 
1,20 0,162 | 0,166 | 0,135 | 0,139 | 0,143 | 0,147 | 0,151 | 0,155 | 0,159 
1,90 0,176 | 0,180 | 0,146 | 0,150 | 0,155 | 0,159 | 0,164 | 0,168 | 0,172 
1,40 0,189 | 0,194 | 0,157 0,162 | 0,167 | 0,171 | 0,176 | 0,181 | 0,186 
1,50 0,203 | 0,208 | 0,168 | 0,173 | 0,178 | 0,184 | 0,189 | 0,194 | 0,199 
1,60 0,216 | 0,221 | 0,180 | 0,185 | 0,190 | 0,196 | 0,201 | 0,207 | 0,212 
1,570 0,230 | 0,235 | 0;191 | 0,197 | 0,202 | 0,208 | 0,214 | 0,220 | 0,225 
1,80 0,243 | 0,249 | 0,202 | 0,208 | 0,214 | 0,220 | 0,226 | 0,233 | 0,239 
1,90 0,257 | 0,263 | 0,213 | 0,220 | 0,226: | 0,233 | 0,239 | 0,245 | 0,252 
2,00 0,270 | 0,277 | 0,224 | 0,281 | 0,233 | 0,245 | 0,252 | 0,258 |‘0,265 
2,10 0,284 | 0,291 | 0,236 | 0,243 | 0,250 | 0,257 | 0,264 | 0,271 | ‘0,278 
2,20) 0,297 | 0,305 | 0,247 | 0,254 | 0,262 | 0,269 | 0,277 | 0,284 | ‘0,293 
2,90 0,311 | 0,318 | 0,258 | 0,266 | 0,274 | 0,282 | 0,289 | 0,297 | 0,305 
2,40 0,324 | 0,332 | 0,269 | 0,277 | 0,286 | 0,294 | 0,302 | 0,310 | 0,318 
2,90 0,388 | 0,346 | 0,280 | 0,289 | 0,297 | 0,306 | 0,314 | 0,323 | 0,331 
2,60 0,351 | 0,360 | 0,292 | 0,301 | 0,309 | 0,318 | 0,327 | 0,336 | 0,345 
2,70 0,365 | 0,374 | 0,303 | 0,312 | 0,321 | 0,330 | 0,340 | 0,349 | 0,858 
2,80 0,378 | 0,388 | 0,314 | 0,324 |.0,333 | 0,343 | 0,352 | 0,362 | 0,371 
2,90 0,392 | 0,402 | 0,325 | 0,335 | 0,345 | 0,355 | 0,365 | 0,375 985 
3,00 0,406 | 0,416 | 0,337 | 0,347 | 0,357 | 0,367 | 0,377 | 0,388 | 0,398 
3,10 0,419 | 0,429 0,348 | 0,358 | 0,369 | 0,379 | 0,390 | 0,401 | 0,411 
3,20 0,432 | 0,443 | 0,359 | 0,370 | 0,381 | 0,392 | 0,403 | 0,413 | 0,424 
3,90 0,446 | 0,457 | 0,370 | 0,381 | 0,393 | 0,404 | 0,415 | 0,426 | 0,438 
3,40 0,460 | 0,471 | 0,381 | 0,393 | 0,405 | 0,416 | 0,428 | 0,439 | 0,451 
3,50 0,474 | 0,485 | 0,393 | 0,405 | 0,416 | 0,428 | 0,440 | 0,452 | 0,464 
3,60 0,487 | 0,499 | 0,404 | 0,416 | 0,428 | 0,441 | 0,153 | 0,465 | 0,477 
3,70 0,500 | 0,513 | 0,415 | 0,428 | 0,440 | 0,453 | 0,465 | 0,478 | 0,491 
3,80 0,514 | 0,526 | 0,426 | 0,439 | 0,452 | 0,465 | 0,478.| 0,491 | 0,504 
8,90 0,527 | 0,540 | 0,438 | 0,451 | 0,464 | 0,477 | 0,491 | 0,504 | 0,517 
4,00 0,541 | 0,554 | 0,449 | 0,462 | 0,476 | 0,490 | 0,503 | 0,517 | 0,530 
4,10 0,554 | 0,568 | 0,460 | 0,474 | 0,488 | 0,502 | 0,516 | 0,530 | 0,544 
4,20 0,563 | 0,582 | 0,471 | 0,486 | 0,500 | 0,514 | 0,528 | 0,543 | 0,557 
4,90 0,581 | 0,596 | 0,482 | 0,497 | 0,512.| 0,526 | 0,541 | 0,556 | 0,570 
4,40 0,595 | 0,610 | 0,494 | 0,509 | 0,524 | 0,539 | 0,554 | 0,568 Î 0,583 
4,50 0,609 | 0,623 | 0,505 | 0,520 | 0,535 | 0,551 | 0,566 | 0,581 | 0,597 
4,60 0,622 | 0,637 | 0,516 | 0,532 | 0,547 | 0,563 | 0,579 | 0,594 | 0,610 
4,70 0,636 | 0,651 | 0,527 | 0,543 | 0,559 | 0,575 | 0,591 | 0,607 | 0,624 
4,80 0,649 | 0,665 | 0,539 | 0,555 | 0,571 | 0,588 | 0,604 | 0,620 | 0,636 
4,90 0,663 | 0,679 | 0,550 | 0,566 | 0,583 | 0,600 | 0,616 | 0,633 | 0,650 
5,00 0,676 | 0,693 | 0,561 | 0,578. | 0,595 | 0,612 | 0,629 | 0,646 | 0,663 
5,10 0,690 | 0,707 | 0,572 | 0,590 | 0,607 | 0,624 | 0,642 | 0,659 | 0,676 
53,20 0,703 | 0,721 | 0,583 | 0,601| 0,619 | 0,636 | 0,654 | 0,672 | 0,690 
5,90 0,717 | 0,734 | 0,595 | 0,613 | 0,631 | 0,649 | 0,667 | 0,685 | 0,703 
5,40 0,720 | 0,748 | 0,606 | 0,624 | 0,643 | 0,661| 0,679 0,698 | 0,716 
5,50 0,744 | 0,762 | 0,617 | 0,636 | 0,654. | 0,673 | 0,692 | 0,711 | 0,729 


DIM = 


Lungh: ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri Î Î 
e BBXA1|3BX 42/34 x 93/34 X94/84x 35/34 x 86/34 x 37/34 x 98 
centim. | me.de.|me.de.|me.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.de.|me.de.|me.dc: 
‘5,60 | 0,757 | 0,776. 0,628 | 0,647 | 0,666 | 0,685 | 0,704 | 0,724 
5,70 .|10,771 | 0,790 | 0,640 | 0,659 | 0,678 | 0,698 | 0,717 | 0,736 
5,80 0,784 | 0,804 | 0,651 | 0,670 | 0,690 | 0.710.|.0,730.|0,749 
-5,90 0,798 | 0,818 | 0,662 | 0,682 | 0,702 | 0,722 | 0,742 | 0,762 
6,00 | 0,812.| 0,831.| 0,673 | 0,694 | 0,714 |0,734 | 0,755.| 0,775 
6,10 0,825 | 0,845 | 0,684 | 0,705 | 0,726 | 0,747 | 0,767 | 0,788 
6,20 0,839 | 0,859 | 0,696 | 0,717 | 0,738 | 0,759 | 0,780 | 0,801 
6,30 || 0.852 | 0,873 | 0,707 | 0,728 | 0,750 | 0,771 | 0,793 | 0,814 
6,40 0,866 | 0,887 | 0,718 | 0,740 | 0,762 | 0,783 | 0,805 | 0,827 
6,50 0,879 | 0,901 | 0,729 | 0,751 | 0,773 | 0,796 | 0,818 | 0,840 
6,60 0,893 | 0,914 | 0,741 | 0,763 | 0,785 | 0,808 | 0,830 | 0,853 
6,70 0,906 | 0,928 | 0,752. | 0,775 | 0,797 | 0,820 | 0,843 | 0,866 
6,80 0,920 | 0,942 | 0,763 | 0,786 | 0,809 | 0,832 | 0,855 | 0,879 
| 6,90 0,933 | 0,956 | 0,774 | 0,798 | 0,821 | 0,845 | 0,868 | 0,891 
7,00 0,947 | 0,970 | 0,785 | 0,809 | 0,833 | 0,857 | 0,881 | 0,904 
7,10 0,960 | 0,984 | 0,797 | 0,821 | 0,845 | 0,869 | 0,893 | 0,917 
7,20 0,974 | 0,998 | 0,808 | 0,832 | 0,857 | 0,881 | 0,905. | 0,930 
7,30 0,987 | 1,011 | 0,819 | 0,844 | 0,869 } 0,894 | 0,918 | 0,943 
7,40 1,001 | 1,025 | 0,830 | 0,855 | 0,881 | 0,906 | 0,931 | 0,956 
7,50 1,014 | 1,039 | 0,841 | 0,867 | 0,892 | 0,918 | 0,943 | 0,969 
7,60 1,028 | 1,053 | 0,853. | 0,879 | 0,904 | 0,930 | 0,956 | 0,982 
7,70 || 1042 | 1,067 | 0,864 | 0,890 | 0,916 | 0,942 | 0,969 | 0,995 
. 7,89 1,055 |.1,031 | 0,875 | 0,902 0,928 | 0,955 | 0,981 | 1,008 
7,90 1,069 | 1,095 | 0,886 | 0,913 | 0,940 | 0,967 | 0,994 | 1,021 
8,00 1,082 | 1,109 | 0,898 | 0,925 | 0,952 | 0,979! 1,006 | 1,034 
8,10 1,096 | 1,122 | 0,909 | 0,936 | 0,964 | 0,991 | 1,019 | 1,047 
8,20 1,109 | 1,136 | 0,920 | 0,948 | 0,976 | 1,004 | 1,032 | 1,059 
| 8,30 1,136 | 1,145 | 0,931 | 0,959 | 0,988 | 1,016 | 1,044.| 1,072 
8,40 1,150 | 1,156 | 0,942 | 0,971 | 1,000 | 1,028. | 1,057: | 1,085 
‘8,50. .| 1,163 | 1,167|0,954|0,933 | 1,011 | 1,040 | 1,069:| 1,098 
8,60 1,177 | 1,178} 0,965 | 0,994 | 1,023-| 1,053 | 1,082 | 1,111 
18,70 1,190 | 1,190 | 0,976 | 1,006 | 1,035 | 1,065 | 1,094 | 1,124 
8,80 || 1,204|1,201 | 0,987 | 1,017. 1,047 | 1,077 | 1,107 | 1,137 
‘8,90 1,218. | 1,212 | 0,999 | 1,029 | 1,059 | 1,089: | 1,120 | 1,150 
9,00 1,231 .| 1,247] 1,010. 1,040 | 1,071 | 1,102 | 1,132:{ 1,163 
9,10 1,245 | 1,261 | 1,021 | 1,052 | 1,083. | 1,114 | 1,145'| 1,176 
‘9,20 || 1,258 | 1,275 | 1,032 | 1,064 | 1,095 | 1,126. | 1,157 | 1,189 
9,30 1,272 | 1,289 | 1,043 | 1,075 | 1,107:| 1,133-| 1,170:| 1,202 
9,40 -|| 1,285 | 1,303.| 1,055 | 1,087 | 1,119 | 1,151/| 1,183 | 1,214 
9,50 1,299 | 1,316 | 1,066.) 1,098.| 1,130.|.1,163 .| 1,195. | 1,227 
-9,60 1,312 | 1,330 | 1,077 | 1,110 | 1,142 | 1,175 | 1,208 | 1,240 
‘9,70 1,326 | 1,344 | 1,038 | 1,121 | 1,154-| 1,187 | 1,220 | 1,253 
9,80 1,339.1 1,358 | 1,100 | 1,133 |. 1,166 | 1,200 | 1,233 | 1,266 
9,90 1,353 | 1,372 | 1,111 | 1,144 .| 1,178 | 1,212.| 1,245.| 1,279 
10,00 1,366 | 1,386 1,122: 1,156.|.1,190 | 1,224.|-1,258:(.1,292 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri ì 
e STESZIONI X41/94x 42 BIX85/3AX88/35X87 35x38 25x39 89x40 


* |lme.de.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|me.dc.|me.de. 


1,10 |{ 0,150 |0,153 | 0,157 | 0,135 | 0,139 | 0,142 | 0,146 | 0,150 | 0,154 
1,20 | 0,163 | 0,167 | 0,171 | 0,147 | 0,151 | 0,155 | 0,160 | 0,164 | 0,168 
1,39 |0/177 | 0,181 | 0,185 | 0.159 | 0,164 | 0,168 | 0,173 | 0177 | 0,182 
1,40 ||0,190 | 0,195 | 0,200 | 0,171 | 0,176 | 0,181 | 0,186 | 0,191 | 0,196 
1,50 || 0/2041|0,209 | 0,214 | 0,184 | 0,189 | 0,191 | 0,199 | 0,205 | 0,210 


1,60 ‘| 0,218 | 0,223 | 0,228 | 0,196 | 0,202 | 0,207 | 0,213 | 0,218 | 0,224 


1,70 || 0,231 | 0,237 | 0,243 [ 0,208 | 0,214 | 0,220 | 0,226 | 0,232 | 0,238 
1,80 ||0,245 | 0,251 | 0,257 | 0,220 | 0,227 | 0,233 | 0,239 | 0,246 | 0,252 
1.99 ||0,258 | 0,265 | 0,271 | 0,233 | 0,239 | 0,246 | 0,253 | 0,259 | 0,266 
2.00 ||0,272 | 0,279 | 0,285 | 0,245 | 0,252 | 0,259 | 0,266 | 0,273 | 0,280 
2,10 ||0,286|0,292 | 0,299 | 0,257 | 0,265 | 0,272 | 0,279 | 0,287 | 0,294 
2,29 ||0,299 | 0,306 | 0,314 | 0,269 | 0,277 | 0,285 | 0,293 | 0,300 | 0,308 
2,30 [0,313 | 0,320 | 0,328 | 0,282 | 0,290 | 0,298 | 0,306 | 0,314 | 0,322 
2.40 | 0,326 | 0,334 | 0,342 | 0,294 | 0,302 | 0,311 | 0,319 | 0,328 | :0,336 
2,50 | 0,340 | 0,348 | 07357. | 0,306 | 0,315 | 0,324 | 0,332 | 0,341 | 0,350 
‘2,60 |{ 0,354 | 0,862 | 0,371 | 0,318 | 0,328 | 0,337/| 0,346 | 0,355 | 0,361 
2.70 ||0,367 | 0,376 | 0,385 | 0,331 | 0,340-| 0,359 | 0,359 | 0,369 | 0,378 
2.580 || 0,381 |0,390 | 0,400 | 0,343 | 0,353 | 0,363 | 0,372 | 0,382 | 0,392 
2.90 || 0,394 | 0,404 | 0,414 | 0,355 | 0,365 | 0,376 | 0,386 | 0,396 | 10,406 
3,00 || 07408 | 0,418! 0,428 | 0,367! 0,378 | 0,388 | 0,399 | 0,409 | 0,420 


3,10 ||0,422|0,432| 0,412 | 0,380 | 0,391 | 0,401 | 0,412 | 0,423 | 0,431 
83.20 ||0,435 | 0,446 | 0,457 | 0,392 | 0,403 | O,414 | 0,426 | 0,437 | 0,448 
3,30 |[0,449 1 0,460 | 0,471 | 0,404 | 0,416 | 0,427 | 0,439 | 0,450 | 0,462 
3,40 || 0,462 | 0,474 | 0,485 | 0,416 |'0,428 | 0,440. | 0,452 | 0,464 | 0,476 
8,50 || 0,476|0,488 |10,500 | 0,429 | 0,441 | 0,453 | 0,465 | 0,478 | 0,490 
3,60 || 0,490 | 0,502 | 0,514 | 0,441 | 0,454 | 0,466 | 0,479 | 0,491 | 0,504 
3,70 || 0,503 | 0,516 | 0,528 | 0,453 | 0,466 | 0,479 | 0,492.| 0,505 | 0,518 
3,80 || 0,517 | 0,529 | 0,542 | 0,465 | 0,479 | 0,492 | 0,505 | 0,519 | 0,532 
3,90. [| 0/530 | 0.543 | 0557 | 0,478 | 0,491 | 0,505 | 0,519 | 0,532 | 0,546 
4.00. |{0,544|0,557|0,571 | 0,490 | 0,504 | 0,518 | 0,532 | 0,546 | 0,560 
4,10 || 0,558 | 0,571 | 0,585 | 0,502 | 0,517 | 0,531 :|:0,5415 | 0,560 | 0,574 
4,20 ||0,571|0,585 | 0,599 | 0,514 | 0,529 | 0,544 | 0559 | 0,573 | 0,588 
4,30 [0,585 | 0,599 | 0,614 | 0,527 | 0,542 | 0,557 | 0,572 | 0,587 | 0,602 
4,40 [0,598 | 0,613 | 0,628 | 0,539 | 0.554 | 0,570 | 0,585 | 0,601 | 0,616 
4.59 || 0,612 | 0,627 | 0,642 | 0,551 | 0,567 | 0,583 | 0,598 | 0,614 | 0,630 
4,60 || 0,626 | 0,641 | 0,656 | 0,563 | 0,580 | 0,596 | 0,612 | 0,628 | 0,644 
4,70 || 0,639 | 0,655 | 0,671 | 0,576 | 0,592 | 0,609 | 0,625 | 0,642 | 0,658 
4,80 || 0,653 | 0,669 | 0,685 | 0,588 | 0,605 | 0,622 | 0,638 | 0,655 |-0,672 
4,90 | 0,666 | 0,683 | 0,699 | 0.600 | 0,617 | 0,635 | 0,652 | 0,669 | 0,686 
5.09 || 0,630 | 0,697 | 0,714 | 0,612 | 0,630 | 0,647 | 0,665 | 0,682 | 0,700 


10 ||0,694| 0,710 | 0,728 | 0,625 | 0,613 | 0,650 | 0,678 | 0,696 | 07714 
20 |[0/707 | 0725 | 0,742 | 0.637 | 0,655 | 0,673 | 0,692 | 0,710 | 0,728 
30 {|| 0,721 | 01738 | 0757 | 0,649 | 0,668 | 0,686 | 0,705 | 0,723 | 0,742 
0,734 | 0,752 | 0,771 | 0,661 | 0,680 | 0,699 | 0,718 | 0,737 | 0,756 
0,693 | 0,712 | 0,731 | 0,751 | 0,770 
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0,762 
0,775 
0,789 
0,802 
0,816 


0,830 
0,843 
0,857 
0,870 
0,884 


0,898 
0,911 
0,925 
0,938 
0,952 


0,966 
0,979 
0,993 


1.006 
1,020 


1,034 
1,047 
1.061 
1,074 
1,088 


|| 1,102 


1,115 
1,129 
1/142 
1,156 


1,170 
1,183 
1,197 
1,210 
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17224 


1,238 
1,251 
1265 
1,278 
1/292 


1,306 
1,319 
1,333 
1,346 
1,360 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


B4x42/85x35 
mce.de. 


me.de. 


59x86 
me de. 


35x87 
me.de. 


8) X88 
me.dc. 


5 X89 
me.de. 


85x40 
mce.de, 


0,780 
0,794 
0,808 
0/822 
0,836 


0,850 
0,864 
0,878 
0,892 
0,906 


0,920 
0.934 
0,948 
0,962 
0,975 


0,989 
1,003 
1,017 
17031 
1,045 


1,059 
1,073 
1,087 
1,101 
1,115 


1,129 
1,143 
1,157 
17170 
1,185 


1.199 
1.212 
11226 
1/240 
1,254 


1,268 
1,282 
1,296 
1.310 
15324 


1,338 
1,352 
1,366 
1,380 
1,394 


0,799 
0,814 
07828 
0,842 
0,857 


0,871 
0,885 
0,899 
0,914 
0,928 


0,942 
0,956 
07971 
0,985 
0,999 


1,014 
1,028 
1,042 
1.056 
1,071 


1,085 
1,099 
1,114 
1,128 
1,142 


1,156 
1,171 
1,185 
1,199 
1,214 


1,228 
1,242 
1,256 
1,271 
1,285 


1,299 
1,314 
1,328 
1,342 
1,356 


1,371 
1,385 
1,399 
1,413 
1,428 


0,706 
0,718 


1 0,731 


0,743 
0,756 


0,769 
0,781 
07794 
0,806 
0,819 


0,832 
0,844 
0,857 
0,869 
0,882 


0,895 
0.907 
0,920 
0.932 


è) 


0,945 


e) 


0,958 
0,970 
0,983 
0,995 
1,098 


1,021 
1,033 
1,046 
1,058 
1,071 


1,084 
1,096 
1,109 
1,12] 
1,134 


1,147 
1,159 
1,172 
1,184 
1,197 


1,210 
1,222 
1,235 
1/247 
1,260 


0,745 
0,758 
0,771 
07785 
0,798 


0,811 
0,825 
0,838 
0,851 
0,864 


0,878 
0,891 
0,904 
0,918 
0,931 


0,944 
0,958 
0,971 
07984 
0,997 


0,764 
0,778 
0,792 
07805 
0,819 


0,833 
0,846 


0,784 
0,798 
0,812 
0,826 
0,840 


0,854 
0,868 
0,882 
0,896 
0,810 


0,924 
0,938 
07952 
0,966 
0,980 


0,994 
1,008 
1,022 
1,036 
1,050 


1,064 
1,068 
1,092 
1,106 
1,120 


1,134 
1,148 
1,162 
1,176 
1,190 


1,204 
1,218 - 
1,232 
1,246 
1,260 


1,274 
1/288 
1,302 
1,316 
1,330 


1,344 
1,358 
1,372 
1,386 
1,400 
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ALTEZZA: E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


35XA43/85x44/36x35 36x36|36x37 36x38 


me.de.|mc.dc.|mc.dec.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc, 


Lungh. 
in metri 
e. BI Xx41|/35 x 42 
Spoiapi, mce.de.|me.dc. 
1,10 0,158 | 0,162 
1,20 0,172 | 0,176 
1,30 0,187 | 0,191 
1,40 0,201 | 0,206 
1,50 0,215 | 0,220 
1,60 0,230 |-0,235 
1,70 0,244 | 0,250 
1,80 0,258 | 0,265 
1,90 0,273 | 0,279 
2,00 0,287 | 0,294 
2,10 0,301 | 0,309 
2,20 0,316 | 0,323 
2,30 0,330 | 0,338 
2,40 0,344 | 0,353 
2,50 0,359 | 0,367 
2,60 0,373 | 0,382 
2,70 0,387 | 0,397 
2,80 0,402 | 0,412 
2,90 0,416 | 0,426 
3,00 0,430 | 0,441 
3,10 0,445 | 0,456 
3,20 0,459 | 0,470 
3,30 0,474 | 0,485 
3,40 0,488 | 0,500 
3,50 0,502 | 0,514 
3,60 0,517 | 0,529 
8,70 ||0,531 | 0,544 
3,80. |-0,545 | 0,559 
3,90 0,560 | 0,573 
4.00 0,574 | 0,588 
4,10 0,588: | 0,603 | 0,61 
4,20 0,603 | 0,617 | 0,6 
4,30 0,617 | 0,632 | 0, 
4,40 0,631 | 0,647 
4,50 0,646 | 0,661 
4,60 0,660 | 0,676 
4,70 || 0,674 | 0,691 
4,50 0,689 | 0,706 
4,90 0,703 | 0,720 
5,00 0,717 | 0,735 | 0,75 
5,10 0,732 | 0,750 | 0,767 
3,20 0,746 | 0,764 | 0,732 
5,30 0,761 | 0,779 | 0,797 
5,40 0,775 | 0,794 | 0,812 
5,50 0,789 | 0,808 827 


0,165 | 0,169 | 0,139 | 0,143 | 0,147 | 0,150 
0,180 | 0,185 | 0,151 | 0,156 | 0,160 | 0,164 
0195 |.0/200 | 0,164 | 0,168 | 0/173 | 0178 
0210 | 0,215 | 0,176 | 0,181 | 07186 | 0,192 
0,225 | 0/231 | 0,189 | 0,194 | 0/200 | 0/205 


0,241 | 0,246 | 0,202 | 0,207 | 0,213 | 0,219 
0,255 | 0,262 | 0,214 | 0,220 | 0,226 | 0,233 
0,271 | 0,277 | 0,227 | 0,233 | 0/240 | 0,246 
0,236 | 0,292 | 0,239 | 0,246 | 0,253 | 0,260 
0,301 | 0,308 | 0,252 | 0,259 | 0/266 | 0,274 


0,316 | 0,323 | 0,265 | 0,272 | 0,280 | 0,287 
0,331 | 0/339 | 0.277 | 0,285 | 0/293 | 0/301 
0,346 | 0,354 | 0,290 | 0,298 | 0,306 | 0,315 
0,361 | 0,369 | 0,302 | 0,311 | 0320 | 0/328 
0,376 | 0,385 | 0,815 | 0,324 | 0,333 | 0/342 


0,391 | 0,400 | 0,328 | 0,337 |.0,346.| 0,356 
0,406 | 0,416 | 0,340 | 0,359 | 0,360 |-0/369 
0,421 | 0,431 | 0,353 | 0,363 | 0/373 | 0,333 
0,436 | 0,446 | 0,365 | 0,376 | 0,386 |:0,397 
0,451 | 0,462 | 0,378 | 0,389 | 0,400 | 0410 


0,466 | 0,477 | 0,391 | 0,402 | 0,413 | 0,424 
0,481 | 0,493 | 0,403 | 0,415 | 0,426 | 0,488 


0,496 | 0,508 | 0,416 | 0,428 | 0,440 | 0,451 
0,511 | 0,523 | 0,428 | 0,441 | 0,453 | 0,465 
0,526 | 0,539 | 0,441 | 0,454 |-0,466 | 0,479 


0,541 | 0,554 | 0,454 | 0,467 | 0,480| 0,492 
0,556 | 0,570 | 0,466 | 0,4S0 | 0,493 | 07506 
0,571 | 0,585 | 0479 | 0,492 | 0,506 | 07520 
0,587 | 0,600 | 0,491 | 0,505:| 0,519 | 0,534 
0,602 | 0,616 | 0,504 | 0,518 | 0,533 | 0,547 


7|0,631 | 0,517 | 0,531 | 0,546 | 0,561 
32 | 0,647 | 0,529 | 0,544 | 0,559 | 0,575 
647 | 0,662 | 0,542 | 0,557 | 0,573 | 0,588 
,662 | 0,677 | 07554 | 0,570 | 0,586 | 0/602 
,677 | 0,693 | 0,567 | 0,583 | 0,599 | 0616 


0 
0 
0 
0 
0 
0,692 | 0,708 | 0,580 | 0,596 | 0,613 | 0,629 
0,707 | 0,724 | 0,592 | 0,699 | 0,626 | 0,643 
0,722 | 0,739 | 0,605 | 0,622 | 0,639 | 07657 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


‘737 | 0,754 | 07617 | 0,635 | 0,653 | 0/670 
752 | 0,770 | 0,630 | 0,648 | 0,666 | 0,6S4 


0,785 | 0,643 | 0,661 | 0,679 | 0,698 
0,801 | 0,655 | 0,674 | 0,693 | 0,711 
0,816 | 0,668 | 0,687 | 0,706 | 0,725 
0,831 | 07680 | 0,700 | 0,719 | 0,739 
0,847 | 0,693 | 0,713 | 0,733 | 0,752 


36x39 
me.de. 


0,154 
0,168 
0,183 
0,197 


‘0,211 


0,225 
0,239 
0,253 
0,267 
0,281 


0,295 


0,309 


0,323 
0,337 
0,351 


0,365 
0,379 
0,393 
0,407 
0,421 


0,433 
0,449 
0,463 
0,477 
0,491 


0,505 
0,519 
0,534 
0,543 
0,562 


(0,576 
0,590 
0,604 
0,618 
0,632 


0,646 
0,660 
0,674 
0,688 
0.702 


0,716 
0,730 
0,744 
0758 
0,772 
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Lungh. || ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 

e oneni 
e 80x41 35x42 85x43 85 x44/B6x 25 26x86 86x87 86 x88|356x89 
Cent, ll me.de: me.de.|me.de.|mc.de.me.de.'me.dc.|mc.de.|mc.dc.|mc.de. 
5,60 0,804 | 0.823 | 0,842 | 0,862 | 0,706 | 0,726 | 0,746 | 0,766 | 0,786 
5,70 0,818 | 0,838 | 0,857 | 0,878 | 0,718 | 0,739 | 0,759 | 0,780 | 0,800 
5,90 0,832 | 0,853 | 0,863 | 0,893 | 0,781 | 0,752 | 0,773 | 0,793 | 0,814 
5.90 0,847 | 0,867 | 0,888 | 0,908 | 0.743 | 0,765 | 0,786 | 0,807 | 0,828 
6,00 0,861 | 0,882 | 0,903 | 0,924 | 0,756 | 0,778 | 0,799 | 0,821 | 0,842 
6,10 0,875 | 0,897 | 0,918 | 0,939 | 0,769 | 0,791 | 0,813 | 0,834 | 0,856 
6.20 0,890 | 0,911 | 0,933 | 0,955 | 0,781 | 0,804 | 0,826 | 0,848 |.0,870 
6,80 0,904 | -0;926 | 0,948 | 0,970 | 0,794 | 0.816 | 0,839 | 0.862 | 0,885 
6.40 0,918 | 0.941 | 0,963 | 0,985 | 0,806 | 0,829 | 0,852 | 0,876 | 0,899 
6,50 0,933 | 0,955 | 0,978 | 1,001 |. 0,819 | 0,842 | 0,866 | 0,889 | 0,913 
6.60 0,947 | 0,970 | 0,993 | 1,016 | 0.832 | 0,855 | 0,879 | 0,903 | 0,927 
6,70 0,961 | 0,985 | 1,008 | 1.032 | 0,844 | 0,868 | 0,892 | 0,917 | 0,941 
6,90 0,976 | 1.000 | 1,023 | 1,048 | 0,857 | 0,881 | 0,906 | 0,930 | 0,955 
6, 0,990 | 1,014 | 1,038 | 1,062 | 0.869 | 0,894 | 0,919 | 0,944 | 0,969 
7,00 1,004 | 1,029 | 1,053 | 1,078 | 0,882 | 0,907 | 0,932 | 0,958 | 0,983 
7,10 1,019 | 1,044 | 1,068 | 1,098 | 0,895 | 0,920 | 0,946 | 0,971 | 0,997 
7,20 1,033 | 1,058 | 1,083 | 1,109 | 0,907 | 0,933 | 0,959 | 0,985 | 1,011 
7,80 1,048 | 1,073 | 1,098 | 1,124 | 0,920 | 0,946 | 0,972 | 0,999 | 1,025 
7,40 1,062 | 1,088 | 1,114 | 1,139 | 0,932 | 0,959 | 0,986 | 1,012 | 1,039 
7,50 1,076 1,102 | 1,128 | 1,155 | 0,945 | 0,972 10,999 | 1,026 | 1,053 
"60 1.091 | 1,117 | 1,144 | 1,170 | 0,958 | 0,985 |.1,012 | 1,040 | 1,067 
7,40 1,105 | 1,132 | 1,159 | 1,185 | 0,970 | 0,998 | 1,026 | 1,053 | 1,081 
7,580 1,119 {:1,147 | 1,174 11,201 | 0,983! 1,011 | 1,039 | 1,067 | 1,095 
7.90 1,134 | 1,161 |(1,189 | 1,216 | 0,995 | 1,024 | 1,052 | 1,031 | 1,109 
$,00 1,148 | 1,176 | 1,204 | 1,232 | 1,008 | 1,037 | 1,066 | 1,094 | 1,123 
8,10 1,162 | 1,191 | 1,219 | 1,247 | 1,021 | 1,050 | 1,079 | 1,108 | 1,137 
8,20 1;176|:1,205| 1234 | 1,263 | 1.033 |. 1,063 | 1,092 | 1,122 | 1,151 
8,30 1,191 | 1,220 | 1.249 | 1,278 | 1,046 | 1,076 | 1,106 | 1,135 | 1,165 
8,40 1,205 | 1,235 | 1,256 | 1,293 | 1,058 | 1,089 | 1,119 | 1,149 | 1,179 
8,50 }y2200:1:249|.15279 1,309 |:1,071|1{102;|.1;132 | 1,163 |<1,193 
8,60 1234 | 1,264 | 1,294 | 1,324 | 1,084 | 1,115 | 1,146 | 1,176 | 1,207 
8,70 1,248 | 1,279 | 1,309 | 1,340 | 1,096 | 1,128 | 1,159 | 1,190 | 1,221 
S,80 1,263 | 1,294 | 1,224 | 1,355 | 1,109 | 1,140 | 1,172 | 1,204 | 1,236 
8,90 1,277 |/1,308 | 1,339 | 1,370 | 1,121 | 1,153 | 1,185 | 1,218 | 1,250 
9,00 1,291 | 1,323 |1,354 | 1,386 | 1,134 | 1,166 | 1,199 | 1,231 | 1,264 
9.10 1,306 | 1,338 | 1j369 | 1,401 | 1;147 | 1,179 | 1,212 | 1,245 |(1,278 
9,20 1,320 | 1,852 | 1,384 | 1,417 | 1,159 | 1,192 | 1,225 | 1,259 | 1,292 
9,30 1,335. | 1367 | 1,399 | 1,432 | 1,172 | 1,205 | 1,239 | 1,272 | 1,305 
9,40 1,349. | 1,382 | 1,414 | 1,448-+-1,184 | 1,218 | 1,252 | 1,286 | 1,320 
9,50 1,363 |.1,396 | 1,429 | 1,463 | 1,197 | 1,231 | 1,265 | 1,300 |.1,334 
9.60 15378.| All | 1;445 | 1478.) 1,210 | 1,244.|' 1,279 | 1,313 |11,348 
9,70 1,392 | 1,426 | 1,459 | 1,494 | 1,222 | 1,257 | 1,292 | 1,327 | 1,362 
9,80 1,406 | 1,441 | 1,475 | 1,509 | 1,235 | 1,270 | 1.305 | 1,841 |:1,376 
9,90 1,421 | 1,455 | 1,490 | 1,524 | 1,247 | 1,283 | 1,319 | 1,354 | 1,390 
10,00 1,435 | 1,470 | 1,505 | 1,540 | 1,260 | 1,296 | 1,332 | 1,368 | 1,404 
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AL'TEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


s6x42/a6x43|s0x44 


Lungh. 
in metri 
e 360x40/86x41 

CERO, me.de.|me.dc.|mc.dc. 
1,10 0,158 | 0,162 | 0,166 
1,20 0,173 | 0,177 | 0,181 
1,30 0,187 | 0,192 | 0,197 
1,40 0,202 | 0,207 |.0,212 
1,50 0,216 | 0,221 | 0,227 
1,60 0,230 | 0,236 | 0,242 
1,70 0,245 | 0.251 | 0,257 
1,80 0,259 | 0,266 | 0,272 
1,90 0,274 | 0,280 | 0,287 
2,00 0,288 | 0,295 | 0,302 
2,10 0,302 | 0,310 | 0,318 
2,20 0,317 | 0,325 | 0,333 
2,30 0,331 | 0,339 | 0,348 
2,40 0,346 | 0,354 | 0,363 
2,50 0,360 | 0,369 | 0,378 
2,60 0,374 | 0,384 | 0,393 
2,70 ,989 | 0,399 | 0,408 
2,50 0,403 | 0,413 | 0,423 
2,90 0,418 | 0,428 | 0,438 
3,00 0,432 | 0,443 | 0,454 
3,10 0,446 | 0,458 | 0,469 
8,20 0,461 | 0,472 | 0,484 
3,30 0,475 | 0,487 | 0,499 
8.40 0,490 | 0,502 | 0,514 
3,50 0,504 | 0,517 | 0,529 
3,60 0,518 | 0,531 | 0,544 
3,70 0,533 | 0,546 |-0,559 
3,80 0,547 | 0,561 | 0,575 
3,90 0,562 | 0,576 | 0,590 
4,00 0,576 | 0,580 | 0,605 
4,10 0,590 | 0,605 | 0,620 
4,20 0,605 | 0,620 | 0,635 
4,380 0,619| 0,635 | 0,650 
4,40 0,634 | 0,649 | 0,665 
4,50 0,618 | 0,664 | 0,680 
4,60 0,662 | 0,679 | 0,696 
4,70 0,677 | 0,694 | 0,711 
4,80 0,691 | 0,708 | 0,726 
4,90 0,706 | 0,723 | 0,741 
5,00 0,720 | 0,738 | 0,756 
5,10 0,734 | 0,753 | 0,771 
3,20 0,749 | 0,768 | 0,786 
5,30 0,763 | 0,782 | 0,801 
5,40 0,778 | 0,797 | 0,816 
5,90 0,792 | 0,812 | 0,832 


- 


mce.de. 


0,170 
0,186 
0,201 
07216 
07232 
0,247 
07263 
0,278 
01294 
0309 


0,325 
07340 
0,356 
0,371 
01387 


0,402 


me.de. 


0,174 
0,190 
0,206 
0,222 
0,237 


0,253 
0,269 
0,285 
0,301 
0,817 


0,332 
0,348 
0,364 
0,380 
0,396 


0,412 
0,427 
0,443 
0,459 
0,475 


0,491 
0,507 
0,523 
0,538 
0,554 


0,570 
0,586 
0,602 
0,618 
0,633 


0,649 
0,665 
0.681 
0697 


‘| 0/712 


0,728 
07744 
0760 
0,776 
07792 


0,808 
0,823 
0,839 
0,855 
0,871 


BI xX837/37x938/87x39 
me.de.|me.dc.|me.dc. 


0,151 
0,164 
0,178 
0192 
0,205 


0,219 
0,233 
0.246 
0,260 
0,274 


0,287 
0,301 
0315 
0,329 
03342 


0,356 
0370 
0383 
0,397 
0411 


0,424 
0,488 
0,452 
07465 
0,479 


0,493 
0,507 
0,520 
0,534 
0,548 


0,561 
0,575 
0,589 
0,602 
0,616 


0,630 
0,643 
0,657 
0,671 
0,684 


0,698 
0,712 
0,726 
0739 
0,753 


0,155 
0,169 
0,183 
07197 
0,211 


0,225 
0,239 
0,253 
07267 
0,281 


0,295 
0,309 
0,323 
0,337 
0,351 


0,366 
0,330 
0,394 
07408 
0,422 


0,436 
0,450 
0,464 
0,478 


0,492. 


0,506 
0,520 
01534 
07548 
0,562 


0,576 
0,591 
0,605 
0,619 
0,633 


0,647 
0,661 
0,675 
0,689 
0,703 


0,717 
0,731 
0,744 
0,759 
07773 


0,159 
07173 
0,188 
0,202 
0,216 


0,231 
0245 
0,260 
0,274 
0,289 


0,303 
0,317 
0,332 
0,346 
0,361 


0,375 
0,390 
0404 
0418 
0,433 


0,447 
0,462 
0,476 
0,491 
0,505 


0,519 
0,534 
0,548 
0,563 
0,577 


0,592 
0,606 
0,620 
0,635 
0,649 


0,664 
0,678 
0,693 
07707 
0,721 


0,736 
0,750 
0,765 
0,779 
07794 


37x40 
me.dc. 


0,163. 
0,178 
0,192 
0207 
0,222 


0,237 
0,252 
0,266 
0,281 
0,296 


0,311 
0,326 
073.10 
0,355 
0,370 


0,385 
0,400 
0,414 
0,429 
0,444 


0,459 
0,474 
0,488 
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36x40 
me.de. 


0,805 
0,821 
0,835 
0,850 
0,864 


0,878 
07893 
0,907 
0,922 
0,936 


0,950 
0.965 
0/979 
0,994 
1,008 


1,022 
1/037 
1,051 
1,066 
1,080 


1,094 
1,109 
1,123 
1,198 
1,152 


1,166 
1,181 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


36x41 
me.de. 


0,827 
0,S4l 
0,856 
0,871 
0,886 


0,900 
0,915 
0,930 


0,945 
07959 


0,974 
0,989 
17004 
1,018 
1,033 


1,048 
1,063 
1,077 
1,092 
1,107 


1,122 
1,137 
1,151 
1,166 
1,181 


1,196 
1,210 
1/225 
1,240 
1/255 


1,269 
11284 
1,299 
1/314 
1,328 


1,343 
1,358 
1,373 
11387 
1,402 


1,417 
1,432 
1,446 
1,461 
1,476 
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36x42/86x1386x44|37x37 
me.de.|me.dc.|me.de.|mc.dc. 


37x98 
me.dc. 


837x399 


me.de. 


0,847 | 0,867 
0,862 | 0,882 
0,877 | 0,898 
0,892 | 0,913 
0,907 | 0929 


922 | 0,944 
937 | 0958 
953 | 0,975 
968 | 0,991 
983 | 17006 
98 | 1,021 


9 
013 | 1,037 
,028 | 1,052 
0 
0 


- 


43 | 1068 
58 | 1,083 


(074 | 1,099 
1,089 | 1,114 
1,104 | 1130 
1,119 | 1,145 
1,134 | 1,161 


1,149 | 1,176 
1,164 | 17191 
1,179 | 1,207 
1,194 | 1,223 
1,210 | 1,238 


1,225 | 1,254 
1,210 | 1,269 
1,255 | 1285 
1,270 | 1,300 
1,285 | 1/816 


1,309 | 1,331 
1,315 | 1347 
1,231 | 1,362 
1,346 | 1,378 
1;361 | 1393 
1,376 | 1,408 
1,391 | 1,424 
17406 | 1,439 


0,887 
0,903 
0,919 
0,934 
0.950 


0,965 
0,982 
0,998 
1,014 
1°029 


1,045 
1,061 
1.077 
1.093 
1,109 


1,124 
1,140 
17156 
1,172 
1,188 


1,204 
1,219 
17235 
1251 
1,267 


1,283 
1/299 
1,315 
1,330 
1,346 


1,362 
1,378 
1,394 
1,409 
1425 


1,441 
1)457 
1,473 
1.489 
17505 
1,520 
1,536 
1,552 
1,568 
1,534 


0,767 | 


0,780 
0,794 
0808 
07821 


0,835 
0849 
0,862 
0,876 
0,890 


0,904 
0,917 
0,931 
0,945 
0,958 


0,972 
0,986 
0,999 
1,013 
1,027 


1,040 
1.054 
1/068 
1.082 
1/095 


1,109 
1,123 
1.136 
1,150 
1,164 


1,177 
1,191 
17205 
17218 
1,232 


1,246 
1,259 
1.273 
1,287 
1,301 


1,314 
1,328 
17342 
1,355 
1,369 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in'betri TTT TTT.‘ T.LI eee 
e 37x41/37 x42/87 X 43/37 X 44/87 x 45 97x46 38x37/38x 38 38x39 
PERNURI me.de.|me.de.|me.de.|me.de.|me.dc.'me.de.|me.dc.|mc.dc.| mc.dc. 
1,10 0,167 | 0,171 | 0,175 | 0,179 | 0,183 | 0,187 | 0,155 | 0,159 | 0,163 
1,20 0,182 | 0,186 | 0,191 | 0,195 | 0,200 | 0,204 | 0,169 | 0,173 | 0,178 
1,30 0,197 | 0,202 | 0,207 | 0,212 | 0,216 | 0,221 | 0,183 | 0,188 | 0,193 
1,40 0,212 | 0,218 | 0,223 | 0,228 | 0,233 | 0,238 | 0,197.| 0,202 | 0,207 
1,50 0,228 | 0,233 | 0,239 | 0,244 | 0,249 | 0,255:| 0,211 | 0,217 |.0,222 
1,60 0,243 | 0,249 | 0,255) 0,260 | 0,264 | 0,272 | 0,225 | 0.231 | 0,237 
1,50 | 0258|0,264|0,270|0,277|0,283 | 0,289 | 0,239 | 0,245 | 0,252 
1,80 0,273 | 0,280 | 0,286 | 0,293 | 0,299 | 0,306 | 0,253 | 0,260 | 0,267 
1,90 0,288 | 0,295 | 0,302 | 0,309 | 0,316 | 0,323 | 0,267 | 0,274 | 0,282 
2,00 0,303 | 0,311 | 0,818 | 0,326 | 0,333 | 0,340 | 0,281 | 0,289 | 0,296 


210 || 0,819|0,326 | 0,334 |0,342 | 0,349.| 0,357 | 0,295 | 0,303 | 0,311 
2.20 | 0,334 | 07342 | 0350 | 07358 | 0,366 | 0,374 | 0,309 | 0,318 | 0,326 
2.30 | 0.349|0,357 | 0,366 | 0,374 | 0,883 | 07391 | 0,323 | 0,332 | 0,341 
240 | 0,864|0,373 | 0,382 | 0,391 | 0,399 | 0/408 | 0,337 | 0,347 | 0,356 
2.50 || 0,379 | 0,388 | 0,398 | 0,407 | 0,416 | 0/425 | 0,351 | 0,361 | 0,370 


2,60 | 0,394 |0,404 | 0,414 | 0,423 | 0,432 | 0,442 | 0,366 | 0,375 | 0,385 
270 | 0,410 | 0,420 | 0,430 | 0,440 | 0,499 | 0,459 | 0,380 | 0,390 | 0,400 
2,80 || 0,425 | 0,435 ! 0,445 | 07456 | 0,466 | 07476 | 0,394 | 0,404 | 0/415 
2,90 || 0,440 | 0,451 | 0461 | 0472 | 0,483 | 0/493 | 0408 | 0419 | 0,430 
3,00 || 0455 | 0,466 | 0477 |\0/48S | 0499 | 07510 | 0,422 | 0433 | 05445 


3,10 || 0,470| 0,482 | 0,493 | 0,505 | 0,515 | 0,527 | 0,436 | 0,448 | 0,459 
3,20 || 0,485 | 0,497 | 0,509 | 0,521 | 0,533 | 0,544 | 0,450 | 0,462 | 0,474 
330 || 0/501 | 0,513 | 0,525 | 0,537 | 0.549 | 0.561 | 0464 | 0,477 | 01489 
| 3,40 | 0,516 | 0,528 | 0,541 | 0,554 | 0,566 | 0.578 | 0/478 | 0,491 | 05504 
3,50 || 0,531 | 0,544 | 0.557 | 0,570 | 0,582! 07595 | 0,492 | 0,505 | 0,519 


3,60. || 0,546 | 0,559 | 0,573 | 0,586 | 0,599 | 0,613 | 0,506 |:0,520 | 0,534 
3,70 || 0,561 | 0,575 | 0,589 | 0,602 | 0/616 | 0,629 | 0,520 | 0,534 | 0,548 
3/80 || 0,576 | 0,591 | 0,605 | 0/619 | 0,633 | 0/646 | 0,534 | 0,549 |.0/563 
3,90 | 0,592 | 0,606 | 0,620 | 0,635 | 07649 | 0664 | 0,548 | 0/563 | 01578 
4,00 | 0,607 | 0,622 | 0,636 | 0,651 | 0.666 | 0,681 | 0,562 | 0,578 | 0,593 


4,10 | 0,622|0,637 | 0,652 |0,667 | 0,682 | 0,698 | 0,576 | 0,592 | 0,608 
420 |{ 0,637 | 0,653 | 0,668 | 0,684 | 0.699 | 0/715 | 0,591 | 0606 | 0,622 
4,30 | 0,652 | 0,668 | 0,684 | 0,700 | 07716 | 0,732 | 0,605 | 0,621 | 0637 
440 .|{0,667 | 0,684 | 0,700 | 0,716 | 0,732 | 07749 | 0,619 | 0/635 | 0,652 
4,50 | 0,683 | 0,699 | 07716 | 0,733 | 07749 | 0/766 | 0,633 | 0,650 | 0667 


4,60 || 0.698 | 0,715 | 0,732 | 0,749 | 0,766 | 0,783 | 0,647 | 0,664 | 0,682 
4,70 || 0,718|0,730 | 0748 | 0,765 | 0,782 | 0/800 | 0,661 | 0,679 | 0,697 
480 | 0,723 |.0,746 | 0,764 | 0,781 | 0,799 | 0,816 | 0,675 | 0,693 | 0,711 
4,90: 0,743 | 0,761 | 0,780 | 0,798 | 0,816 | 0,834 | 0,689 | 0,708 |.0,726 


5,00 | 0,758 | 0,777 | 0,795 | 0,814 | 0,832 | 0851 | 05703 | 07722 |\0J741 
5,10 ||0,774|0,793 | 0,811|0,830| 0,849 | 0,868 | 0,717 | 0,736 |0,756 
5,20. |{ 0,789 | 0,808 | 0/827 | 0,847 | 07865 | 0,885 | 0,731 | 0,751 |:07771 
5,30 || 07801 | 0.824 | 07843 | 07863 | 0882 | 0,902 | 07745 | 0,765 |:03785 
5,40 | 0/819| 0,839 | 0,859 | 0879 | 0899 | 0/919 | 0759.| 0,780 | 0,800 
5,50 | 0,834|0,855 | 0,875 | 0,895 | 0,915 | 0/936 | 07773 | 0,794 | 0,815 
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Lungh. 


in metrì 
e 


| centim. 


è » 


85 33533 


dv 


_ 


SL22 N) 
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» 


nasca a ananas na annua 


© 
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BTXA41 
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0,850 
0,865 
0,880 
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0,910 


0,925 
0,941 
0,956 
0,971 
0,986 


1,001 
1.016 
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1,047 
1)062 


1,077 
17092 
17107 
1,123 
1,138 


1,153 
1,168 
1,183 
1,198 
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1,229 
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1,259 
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1,380 
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me.de.ime.de.|me.dc 
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0,870 
0,886 
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0,999 


1,015 
1,032 
1,049 
1,065 


1,082 


1,099 
1,115 
1,132 
1,149 
1,165 


1,182 
1,199 
1,215 
1,232 
1,249 


1,282 


- 


» 


sù 


Di vd 0 do 
00 Dì ih 09 000 
Ud Uto wDOt 


- 


rd pla OH _Hpupddpd e 


0,953 
0,970 
0,987 
1,004 
1,021 


1,038 
1,055 
1,072 
1,089 
1,106 


1,123 
1,140 
1,157 
1;174 


0,787 
0,801 
0,815 
0.830 
0,S44 


0,858 
0,872 
0,886 
0,900 
0,914 


0,928 
0,942 
0.956 
0,970 
0,984 


0,998 
1,012 
1,026 
1,040 
1,054 


1,069 
1,088 


0,809 
0,823 
0,838 
0,852 
0,866 


0,881 
0,895 
0910 
07924 
0,939 


0,953 
0,967 
07982 
0,996 
1,011 


1,025 
1,040 
1,054 
11069 
1083 


1,097 
1,112 
1,126 
1,141 
1,155 
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BIXKA40 88 x41/39x42 
me.de.|mc.dc.|me.de. 
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88x43 
me.dc. 


YSX44/88x45/38x46/39x39 


me.de.|me.dc. 


0,171 
0,187 
0,203 
0,218 
0,234 


0,249 
0,265 
0,280 


0,176 
0,192 
0,207 
0,223 
0,239 
0,255 
0,271 
0,287 
0,303 
0,319 


0,335 
0,351 
0,367 
0,383 
0,399 


0,415 
0431 
0447 
0,463 
0,479 


0,495 
0,511 
0,527 
0,543 
0,559 
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0,591 
0,606 
0,622 
0,638 
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0,686 
07702 
0,718 


0,734 
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0,782 
0,798 


0,814 
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0,878 
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0196 
0212 
0,229 
0,245 


0,261 
0.278 
0,294 
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0,327 


0,343 
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0,392 
0,408 
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0,458 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
Willie e __——_—_ Tan 
e BSX40/38x 41/398 x 42/89 x 43/898x 44 398x45/38x46/39x 39 39x40 
SORA: me.de.|me.de.|me.de.|me.dce.|mc.dc |mc.dc.|me.de.|me.dc.|mce.dc. 
5,60 0,851 | 0,872 | 0,894 | 0,915 | 0,936 | 0,957 | 0,978 | 0,852 | 0,874 
5,70 0,865 | 0,888 | 0,910 | 0,931 | 0,953 | 0,975 | 0,996 | 0,867 | 0,889 
5,80 0,382 | 0,904 | 0,926 | 0,948 | 0,970 | 0,992 | 1,014 | 0,882 | 0,905 
5,90 || 0,897 | 0,919 | 0,942 | 0,964 | 0,986 | 1.009 | 1,081 | 0,897 | 0,920 
6,00 0,912 | 0,935 | 0,958 | 0,980 | 1,003 | 1,026 | 1,049 | 0,913 |'0 
6,10 0,927 | 0,950 | 0,974 | 0,997 | 1,020 | 1,013 | 1,066 | 0,928 | 0,955 
6.20 0,942 | 0,966 | 0,990 | 1,013 | 1,037 | 1,060 | 1,083 | 0,943 | 0,967 
6.30 0,958 | 0,982 | 1,005 | 1,029 | 1,053 | 1,077 | 1,101 | 0,958 | 0,983 
6,40 0,973 | 0,997 | 1,021 | 1,046 | 1,070 | 1,094 | 1,118 | 0,973 | 0,998 
6,50 0;988 | 1,013 | 1,037 | 1,062 | 1,087 | 1,111 | 1,136 | 0,989 4 
6,60 1,003 | 1,028 | 1,053 | 1,078 | 1,104 | 1,128 | 1,154 | 1,004 
6,70 1,018 | 1,044 | 1,059 | 1,095 | 1,120 | 1,145 | 1,171 | 1,019 
6,80 | 1,034 | 1,059 | 1,085 | 1,111 | 1,137 | 1,163 | 1,188 | 1,031 
6,90 1,049 | 1,075 | 1,101 | 1,127 | 1,154 | 1,180 | 1,206 | 1,049 
7,00 1,054 | 1,091 | 1,117 | 1,144 | 1,170 | 1,197 | 1,223 | 1,065 
7,10 1,079 | 1,106 | 1,133 | 1,160 |-1,187 | 1,214 | 1,241 | 1,080 
7,20 1,094 | 1,122 | 1,149 | 1,176 | 1,204 | 1,231 | 1,258 | 1,095 
7,30 1,110 | 1;137 | 1,165 | 1,193 | 1,221 | 1,248 | 1,276 | 1,110 
7,40 1,125 | 1,153. | 1,181 | 1,209 | 1,237 | 1,265 | 1,293 | 1,126 
7,50 1,140| 1,168:| 1,197 | 1,225 | 1,254 | 1,282 | 1,311 | 1,141 
7,60 1,155 | 1,184 | 1,213 | 1,242 | 1,271 | 1,299 | 1,328 | 1,156 
7,70 1,170 | 1,200'| 1,229 | 1,258 | 1,287 | 1,316 | 1,346.| 1,171 
7,80 1,186 | 1,215 | 1,245 | 1,275 | 1,304 | 1,334 | 1,363 | 1,186 
7,90 1,201 | 1,231 | 1,261 | 1,291 /{ 1,321 | 1,351.| 1,381 | 1,202 
8,00 1,216 | 1,246 | 1,277 | 1,307.| 1,338.| 1,368 | 1,398 | 1,217 
° 8,10 1,231 | 1,262 | 1,293 | 1,324 | 1,354 | 1,385 | 1,416 | 1,232 
8,20 1,246:| 1,278 | 1,399 | 1,340 | 1,371 | 1,402 | 1,433 | 1,247 
8,90 1,262 | 1,293 | 1,325.| 1,356 | 1,388 | 1,419} 1,451 | 1,262 
8,40 1,277 | 1,309 | 1,341 | 1,373 | 1,401 | 1,436 | 1,468 | 1,278 
8,50 1,292 1,324 | 1,357 | 1,389 | 1,421 | 1,453 | 1,486 | 1,293 
8,60 1,307 | 1,340 | 1,373 | 1,405 | 1,438 | 1,470 | 1,508 | 1,308 d 
8,70 1,322 | 1,355 | 1,389 | 1,422 | 1,455 | 1,487 | 1,521 | 1,323 357 
8,80 1,338 | 1,371 | 1,404 | 1,488 | 1,471 | 1,505 | 1,538 | 1,338 73 
8,90 1,353 | 1,387 | 1,420 | 1,454 | 1,488 | 1,522 | 1,555 | 1,354 8 
9,00 1,368 ‘| 1,402 | 1,436 | 1,471 | 1,505 | 1,539 | 1,573 | 1,369 L 
9,10 1,383 | 1,418 | 1,452 | 1,487 | 1,522 | 1,556 | 1,590 | 1,384 0 
9,20 1,398 | 1,433 | 1,468-| 1,503 | 1,538 | 1,573 | 1,608 | 1,399 5 
9,30 1,414 | 1,449 | 1,484 | 1,520 | 1,555 | 1,590 | 1,625 | 1,415 
9,40 1,429 | 1,465 | 1,500 | 1,536 | 1,572 | 1,607 | 1,643 | 1,430 
19,50 1,444 | 1,480 | 1,516 | 1,552 | 1,588 | 1,624 | 1,660 | 1,445 
9,60 1,459 | 1,496 | 1,532 | 1,569 | 1,605 | 1,641 | 1,678 | 1,460 
9,70 1,474 | 1,511 | 1,548 | 1,585 | 1,622 | 1,659 | 1,695 | 1,475 
9,80 1,490 | 1,527 | 1,564 | 1,601 | 1,639 | 1,676 | 1,713 | 1,491 
‘9,90 1,505 | 1,542 | 1,580 | 1,618 | 1,655 | 1,693 | 1,730 | 1,506 
10,00 1,520 | 1,558 | 1,596 | 1,634 | 1,672 | 1,710 | 1,748 | 1,521 
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Lungh. 
in metri 
e B0Xx41/99x 42/39 x 43/39x44 89x45|39x 46/89x 47/89x 48 

PEARL me.de.|mc.dc.|me.de.|mc.dc.!Ime.dc.|mc.de.|me.dc. 
1,10 0,176 | 0,130 |-0,181 | 0,189 | 0,193 | 0,197 | 0,201: 
1,29 0,192 | 0,197 | 0,201 | 0,206 | 0,211 | 0,215 | 0,220 
1,30 0,208 | 0,213 | 0,218 | 0,223 | 0,228 | 0,233 |: 0,238 
1,40 0,224 | 0,229 | 0,235 | 0,240 | 0,246 | 0,251 | 0,256 
1,50 0,240 | 0,246 | 0,252 | 0,257 | 0,263 | 0,269 | 0,275 
1,60 0,256 | 0,262 | 0,268 | 0,275.| 0,281 | 0,287 | 0,293 
1,70 0,272 | 0,278 | 0,285 | 0,292 | 0,298 | 0,305 | 0,311 
1,80 0,288 | 0,295 | 0,302 | 0,309 | 0,316 | 0,323 | 0,330 
1,90 0,304 | 0,311 | 0,319 | 0,326 | 0,333 | 0,341 | 0,348 
2,00 0,320 | 0,328 | 0,335 | 0,343 | 0,351 | 0,359 | 0,366 
2,10 0,336 | 0,344 | 0,352 | 0,360 | 0,269 | 0,377 | 0,385 
2,20 0,352 | 0,360 | 0,369 | 0,378 | 0,386 | 0,395 | 0,403 
2,30 0,368 | 0,377 | 0,386 | 0,395 | 0,404 | 0,413 | 0,421 
2,40 0,384 | 0,393 | 0,402 | 0,412 | 0,421 | 0,431 | 0,440 
2,50 0,400 | 0,409 | 0,419 | 0,429 | 0,439 | 0,448 | 0,458 
2,60 0,416 | 0,426 | 0,436 | 0,446 | 0,456 | 0,466 | 0,476 
2,7 0,432 | 0,442 | 0,453 | 0,463 | 0,474 | 0,484 | 0,495 
2,50 0,448 | 0,459 | 0,470 | 0,480 | 0,491 | 0,502 | 0,513 
2,90 0,464 | 0,475 | 0,486 | 0,498 | 0,509 | 0,520 | 0,531 
3,00 0,480 | 0,491 | 0,503 | 0,515 | 0,526 | 0,538 | 0,550 
3,10 0,496 | 0,508 | 0,520 | 0,532 | 0,544 | 0,556 | 0,568 
3,20 0,512 | 0,524 | 0,537 | 0,549 | 0,562.| 0,574 } 0,586 
3,30 0,528 | 0,541 | 0,553 | 0,566 | 0,579 | 0,592.| 0,605 
3,40 0,544 | 0,557 | 0,570 | 0,583 | 0,597 | 0,610 | 0,623 
3,50 0,550 ! 0,573 | 0,587! 0,601 | 0,614 ! 0,628 | 0,641 
3,60 0,576 | 0,590 | 0,604 | 0,618 | 0,632 | 0,646 | 0,660 
3,70 0,592 | 0,€06 | 0,620 | 0,635 | 0,649 | 0,664 | 0,678 
3,50 0,608 | 0,622 | 0,637 | 0,652 | 0,667 | 0,682 | 0,696 
3,90 0,624 | 0,639 | 0,654 | 0,669 | 0,684 | 0,700 | 0,715 
4,00 0,640 | 0,655 | 0,671 | 0,686 | 0,702 | 0,718 | 0,733 
4,10 0,656 | 0,672 | 0,688 | 0,704 | 0,720:| 0,736 | 0,751 
4,20 0,672 | 0,688 | 0,704 | 0,721 | 0,737 | 0,753 | 0,770 
4,80 0,683. | 0,704 | 0,721 | 0,738 | 0,755 | 0,771.| 0,788 
4,40 0,704 | 0,721 | 0,738. | 0,755 | 0,772 | 0,789 | 0,806 
4,50 0,720 | 0,737 | 0,755 | 0,772 | 0,790 | 0,807 | 0,825 
4,60 0,736 | 0,753:| 0,771 | 0,789 | 0,807 | 0,825 | 0,843 |. 
4,70 0,752 | 0,770 | 0,788 | 0,807 | 0,825 | 0,843 | 0,861 
4,80 0,763 | 0,786 | 0,305 | 0,824 | 0,842 | 0,861 | 0,880: 
4,90 0,784 | 0,803 | 0,822 | 0,841 | 0,860 | 0,879 | 0,898 
5,00 0,799 | 0,819 .| 0,838 | 0,858 | 0,877 | 0,897 | 0,916 

: 5,10 0,815 | 0,835.| 0,855 | 0,875 | 0,895 | 0,915 | 0,935. 
5,20 0,831:| 0,852 | 0,872 |.0,892 | 0,913 | 0,933 | 0,953: 
5,30 | || 0,847 | 0,868.| 0,889 | 0,909 | 0,930 | 0,951 | 0,971 
5,40 0,863: | 0,885 | 0,906.| 0,927 | 0,948'| 0,969 | 0.990, 
5,090 0.879. | 0,901 Î 0,922 |.0,944.| 0,965] 0,987 | 1,008 


40x39 


.|me.dc. 


0,172 
0,187 
0,203 
0,218 
(0,234 


0,250 
0,265 
0.281 
0296 
0312 


0,328 
0,343 
0,359 
0,374 
07390 


0,406 
0,421 
0,437 
0,452 
0,468 


0,484 
0499 
0,515 
0,530 
0546 


0,562 
0,577 
0,593 
0,608 
0,621 


0,640 
0,655 
0,671 
0,686 
0,702 


0,718 
07733 
0749 
0,764 
0/780 


0796 
0,811 
0,827 
0,842 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


0,917 
07931 
0950 
0966 
0,983 


0,999 
1,016 
1,032 
10048 
1/065 


1,081 
1,097 
114 
1,130 
1,147 


1,163 
10179 
17196 
17212 
1,228 


1,245 
1,261 
1°278 
1,294 
17310 


1,327 
1°343 
17360 
1,376 
1,392 


1,409 
17425 


me.de 


.|Me.de. 


me.de.|me.de. 


39x47 
mec.de. 


39x48 
me.dc, 


0,939 
07956 
07973 
0,989 
1,006 


1,023 


0,961 
0978 
0995 
1,012 
1,030 


1,047 
10064 
10081 
17098 
115 


1,133 
17150 
17167 
VISA 
17201 


1,218 
1,236 
11253 
1/270 
1,287 


1,301 
1,321 
1,338 
17356 
17373 


1,390 
1,407 
1,421 
1441 
1)459 


1,476 
1/493 
1,510 
1,527 
}54A 


1,562 
1,579 
1,596 


’ 


17613 
1°630 


è) 


1,647 


1,665 
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10682 |” 


1699 
17716 


0,983 
1,000 
1,018 
1,035 
1,033 
1,071 
10088 
17106 


1,005 
1,023 
L’0AL 
1,058 
1,076 


1,094 
1,112 
1,130 
1,148 
1,166 


1,184 
1,202 
1°220 
17238 
19256 


1,274 
1,292 
1,310 
1,328 
1,345 


1,363 
17381 
17399 
1/417 
1,435 


1,026 
15045 
1,063 
1,081 
1,099 


1,118 
1,136 
1,155 
1,173 
17191 


1,209 
1,228 
17246 
17265 
1,283 


1,301 
17319 
17388 
1,356 
1375 


1,393 
1,411 
1/429 
10448 
1/466 


1,494 
1/503 
11521 
1,539 
17558 


1,576 
1,594 
1,613 
1,631 
1,649 


1,668 
1,686 
17704 
1,728 
1741 


1,759 


1/796 
1814 
1833 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Lungh. 
in metri 
e. 40x40/40x 41]40x 42 40Xx483/40x44]40x45|40X46/40x47 

PERVIoi. ime.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|mc.de.|me.dc. 
1,10 0,176 | 0,180 | 0,185 | 0,189 | 0,194 07198 0,202 | 0,207 
1,20 0,192 | 0,197 | 0,202 | 0,206 | 0,211 | 0,216.| 0,221 | 0,225 | 
1,390 0,208 | 0,213 | 0,218 | 0,224 0,229 | 0,234 |-0,239| 0,244 | 
1,40 0,224 | 0,230 |:0,235 | 0,241 | 0,246 | 0,252 | 0,258 | 0,263 
1,50 0,240 | 0,246 | 0,252 | 0,258 | 0,264 | 0,270 | 0,276 | 0,282 
1,60 0,256 | 0,262. | 0,269. | 0,275 | 0,282 | 0,288 | 0,294 0,301 
1,70 0,272 | 0,279 | 0,286.| 0,292 | 0,299 | 0,306 | 0,313 | 0,319 
1,80 0,288 | 0,295 | 0,302 | 0,310 | 0,317 | 0,324 | 0,331:| 0,338 
1,90 0,304 | 0,312 | 0,819 | 0,327 | 0,334 | 0,342 | 0,350 |-0,357 
2,00 0,320 | 0,328 | 0,336 | 0,344 | 0,352 | 0,360 | 0,368 | 0,376 
2,10 0,336 | 0,344 | 0,353 | 0,361 | 0,370 | 0,378 | 0,386 | 0,395 
2,20 0,352 | 0,361 | 0,370 | 0,378 | 0,387 | 0,396 | 0,405 | 0,413 
2,30 0,368 | 0,377 | 0,386 | 0,396 | 0,405 | 0,414 | 0,423 | 0,432 
2,40 0,384 | 0,394 | 0,403 | 0,413 | 0,422 | 0,432 | 0,442 | 0,451 
2,50 0,400 | 0,410 | 0,420 | 0,430 | 0,440 | 0,450 | 0,460 | 0,470 
2,60 0,416 | 0,426 | 0,437 | 0,447 | 0,458 | 0,468 | 0,478 | 0,489 
2,70 0,432 | 0,443: 0,454 | 0,464 | 0,475 | 0,486 | 0,497 | 0,507 
2,80 0,448 | 0,459 | 0,470 | 0,482 | 0,493 | 0,504 | 0,515 | 0,526 
2,90 0,464 | 0,476 | 0,487 | 0,499 | 0,510 | 0,522 | 0,534 | 0,545 
3,00 0,480 | 0,452 | 0,504 | 0,516 | 0,528 | 0,540 | 0,552 | 0,564 
3,10 0,496 | 0,508 | 0,521 | 0,533 | 0,546 | 0,558 | 0,570 | 0,583 
3,20 0,512 | 0,525 | 0,538 | 0,550 | 0,563 | 0,576 | 0,589 | 0,601 
3,30 0,528 | 0,541 | 0,554 | 0,568 | 0,581 | 0,594 | 0,607 | 0,620 
3,40 0,544 | 0,558 | 0,571 | 0,585 | 0,598 | 0,612 | 0,626 | 0,639 
3,50 0,560 | 0,574 | 0,588 | 0,602 | 0,616 | 0,630 | 0,644 | 0,658 
3,60 0,576 | 0,590 | 0,605 | 0,619 | 0,634 | 0,648 | 0,662 | 0,677 
3,70 0,592 | 0.607 | 0,622 | 0,636 | 0,651.| 0,666 | 0,681 | 0,695 
3,80 0,608 | 0,623 | 0,638 | 0,654 | 0,669 | 0,684 | 0,699 | 0,714 
3,90 0,624 | 0,640 | 0,655 | 0,671 | 0,686 | 0,702 | 0,718 | 0,733 
4,00 0,640 | 0,656 | 0,672 | 0,688 | 0,704 | 0,720 | 0,736 | 0,752 
4,10 0,656 | 0,672 | 0,689 | 0,705 | 0,722 | 0,738 | 0,754 | 0,771 
4,20 0,672 | 0,689 | 0,706 | 0,722 | 0,739 | 0,756 | 0,773 | 0,789 
4,80 0,688 | 0,705 | 0,722. | 0,740 | 0,757 | 0,774 | 0,791 | 0,808 
4,40 0,704 | 0,722 | 0,739 | 0,757 | 0,774 | 0,762 | 0,810 | 0,827 
4,50 0,720 | 0,738 | 0,756 | 0,774 | 0,792 | 0,810 | 0,828 | 0,846 
4,60 0,736 | 0,754 | 0,773 | 0,791 | 0,810 | 0,828 | 0,846 | 0,865 
4,70 0,752 | 0,771 | 0,790 | 0,808 | 0,827 | 0,846 ) 0,865 | 0,883 
4,80 0,768 | 0,787 | 0,806 | 0,826 | 0,845 | 0,864 | 0,883 | 0,902 
4,90 0,784 | 0,804 10,823 | 0,843 | 0,862 | 0,882 | 0,902 | 0,921 
3,00 0,800 | 0,820 | 0,840 | 0,860 | 0,880 | 0,900 | 0,920 | 0,940 
5,10 0,816 | 0,336 | 0,857 | 0,877 | 0,898 | 0,918 | 0,938 | 0,959 
5,20 0,832 | 0,853 | 0,874 | 0,894 | 0,915 | 0,936 | 0,957 | 0,977 
5,530 0,848 | 0,869 | 0,890 | 0,912 | 0,933 | 0,954 | 0,975 | 0,995 
5,40 0,864 | 0,886 | 0,907 | 0,929 | 0,950 | 0,972 |.0,994 | 1,015 
3,50 0,880 | 0,902 | 0,924 | 0,946 | 0,968 | 0,990 | 1,012 | 1,034 
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Lungh. ALTEZZA E 
in metri 
e 4AOXx4040x41/40x 42 
SOIA: me.de.|me.de.imce.de. 
5,60 0,896 | 0,918 | 0,941 | 0,963 
‘5,70 0,912 | 0,935 | 0,958 | 0,980 
5,80 0,928 | 0,951:| 0,974 | 0,998 
5,90 0,944 | 0,968 | 0,991 | 1,015 
6,00 0,960 | 0,984 | 1,008. | 1,032 
6,10 0,976 | 1,000 | 1,025 | 1,049 
6,20 0,992 | 1,017 | 1,042 | 1,066 
6.30 1,008 | 1,033 | 1,058 | 1,084 
6,40 1,024 | 1,050 | 1,074 | 1,101 
6,50 1,040 | 1,066 | 1,092 | 1,118 
6,60 1,056 | 1,082 | 1,109 | 1,135 
6,70 1,072 | 1,099 | 1,126 | 1,152 
6,80 1,088 | 1,115 | 1,142 | 1,170 
6,90 1,104 | 1,132 | 1,159 | 1,187 
7,00 1,120. | 1,148 | 1,176 | 1,204 
7,10 1,136 | 1,164 | 1,193 | 1,221 
7,20 1,152 | 1,181 | 1,210 | 1,238 
7,30 1,168 | 1,197| 1,226 | 1,256 
7,40 1,184 | 1,214 | 1,243 | 1,273 
7,50 1,200 | 1,230 | 1,260 | 1,290 
7,60 1,216 | 1,246 | 1,277 | 1,307 
7,70 1,232 | 1,263 | 1,294 | 1,324 
7,80 1,248 | 1,279 | 1,310 | 1,342 
7,90 1,264 | 1,296 | 1,327 | 1,359 
8,00 1,280 | 1,312 | 1,344 | 1,376 
8,10 1,296 | 1,328 | 1,561 | 1,393 
$,20 1,812: | 1,345 | 1,378 | 1,410 
8,90 1,328 | 1,361 | 1,394 | 1,423 
8,40 1,344 | 1,378 | 1,411 | 1,445 
8,50 1,360 | 1,394 | 1,428 | 1,462 
8,60 1,376 | 1,410. | 1,445 | 1,479 
8,70 1,39% | 1,427 | 1,462 | 1,496 
8,80 1,408 | 1,443 | 1,478 | 1,514 
8,99 1,424 | 1,460 | 1,495 | 1,531 
9,00 1,440 | 1,476 | 1,512 | 1,548 
9,10 1,456 | 1,492 | 1,529 | 1,565 
9,20 1,472 | 1,509 | 1,546 | 1,582 
9,30 1,488 | 1,525 |.1,062 | 1,600 
9,40 1,504 | 1,542. | 1,579 | 1,617 
9,50 1,520 | 1,558 | 1,596 | 1,634 
9,60 1,536 | 1,574 | 1,613 | 1,651 
9,70 1,552 | 1,591 | 1,630 | 1,668 
9,80 1,568 | 1,607 | 1,646 | 1,686 
9,90 1,584 | 1,124 | 1,663 | 1,703 
10,00 1,600 | 1,640 | 1,680 | 1,720 
11. — BELLUOMINI, Pront 


4A0X43/40x44 
me.de.|me.de. 


0,986 
1,003 
1,021 
1,038 
1,056 


1,074 
1,091 
1,109 
1)126 
1}144 


1,162 
1,179 
1,197 
1,214 
1)232 


1,250 
1,267 
1,285 
1,302 


40x45/40x 46 


me.de. 


1,008 
1,026 
1,044 
17062 
1,080 


1,098 
1,116 


me.dc. 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


40x47 
me.de. 


40x48 
me.de. 


1,030 
1,049 
1,067 
1,086 
1,104 


1,122 
1,14l 
1,159 
1,178 
1,196 


1,214 
1,233 
1,251 
1,270 
1,288 


1,306 


. per la cub. dei legnami. 


1,052 
1,071 
1,090 
1,108 
1,128 


1,146 
1,165 
1,184 
1/203 
1,222 


1,241 
1,260 
1,278 
1,297 
1,316 


1,335 


1,075 
1,094 
1,113 
1,133 
1,152 


1,171 
1,190 
1,209 
1,229 
1248 


1,267 
1,286 
1,305 
1,325 
15344 


1,363 
1,382 
1,401 
1,421 
15440 


1,459 
1,478 
1,497 
1,517 
1,536 


1,555 
1,574 
1593 
1613 
1,632 


1,651 
1,670 
1,689 
1709 
1/728 


1,747 
1766 
1,785 
1,805 
1,824 


1,843 
1,862 
1881 
17901 
1,920 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri | 
e 41 X41|41x42 41x43 41x44 41x45 41 XA46/41x47 41Xx48|41x49 


CONSE: me.de.|mc.de.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc. meno n me.de.|mc.dc. 


1,10 ||0,185 | 0,189 | 0,194 | 0,198 | 0,203 | 0,207 | 0.212 | 0,216 | 0,221 
1,20 || 0202 | 0/207 | 0212 | 07216 | 0,221 | 0226 | 0,231 | 0/236 | 0,241 
1:30 || 0.219 | 07224 | 0/229 | 0,235 | 0/240 | 0/245 | 0.251 | 07256 | 0,261 
140 || 0235 | 0241 | 0,247 | 07253 | 07258 | 0/264 | 0/270 | 0,276 | 07281 
1,50 | 0252 |0/258 | 0,264 | 07271 | 0277 | 0/283 | 0,289 | 07295 | 0/301 


1,60 || 0,269 | 0,276 | 0,282 | 0,239 | 0,295 | 0,302 |'0,308 | 0,315 | 0,321 
‘ 1770 || 07286 | 07293 | 0,300 | 07307 | 0,314 | 0,321 | 0,328 | 0,335 | 0,341 
1,80 || 0.303 | 0,310 | 0,817 | 0,325 | 0,332 | 0,339 | 0,347 | 0,334 | 0,361 
1,90 || 0319 | 07327 | 0,335 | 07343 | 0/351 | 07358 | 0,366 | 0,374 |'05382 
2/00 | 0,336 | 0,344 | 0,353 | 0,361 | 0,369 | 0/377 | 0,385 | 0,394 | 0,402 
210 ||0,353 | 0,362 | 0,370 | 0,379 | 0,387 | 0,396 | 0,405. | 0,413 |'0,422 
2720 © || 0370 | 0,879 | 0,888 | 0,897 | 0/406 | 0/415 | 0,424 | 0/433 | 0,442 
"80 || 0/387 | 07396 | 0/405 | 07415 | 0424 | 07434 | 0,443 | 0/453 | 0,462 


240 | 0,403 | 0,413 | 0/423 | 07433 | 0/443 | 0,453 | 07462 | 0/472 |'0;482 
2.50 || 0,420 | 0,430 | O,4AAL | 0451 | 0,461 | 0J471 | 0,482 | 0492 | 0,502 
2.60 || 0,437 | 0,448 | 0,458 | 0,469 | 0,480 | 0,490 | 0,501 | 0,312 | 0,522 
2770 | 0/454| 07465 | 0,476 | 0,487 | 0,498 | 0509 | 0,520 | 0,531 | 0,542 
280 |{ 07471 | 07482 | 0494 | 07505 | 0,517 | 07528 | 0,540 | 0/551 | 0562 
2790 || 0.487 | 07499 | 0511 | 0,523 | 0535 | 0/547 | 0,559 | 0,571 | 0,582 
3,00 | 07504! 07517 | 0,529 0.541 | 0553 | 0,586 | 0,578 | 0,590 | 0,603 
3,10 || 0,521|0,534|0,547 | 0,559 {0,572 | 0,595 | 0,597 | 0,610 |/0,623 
3/20 | 0538 | 07551 | 0/564 | 01577 | 0.590 | 0/604 | 0;617 | 0/630 | 0,643 
8780 | 07555 | 07568 | 01582 | 0/595 | 0,609 | 07622 | 0,636 | 07649 | 0/663 
3,40 | 07572 | 07585 | 0599 | 07613 | 0,627 | 07641 | 0,655 | 0,669 | 07683 
8,50 || 0588 | 0/603 | 0,617 | 0631 | 07646 | 0/660 | 0/674 | 0,6x9 | 07703 
8.60 ||0,605 | 0,620 | 0,635 | 0,649 | 0,664 | 0,679 | 0,694 |:0,708 | (0,723 
8,70 > || 0.622 | 0/637 | 0,652 | 0,667 | 0,683 | 0,698 | 0713 | 0728 |'0,743 
3°80 || 07639 | 0,654 | 0/670 | 05686 | 0,701 | 07717 | 01732 | 02748 | 0,763 
3,90. || 00656 | 0,672 | 0,688 | 0,704 | 0,720 | 07736 | 0,752 | 0,768 | 10,783 
4,00 || 0/672|0,689 | 0,705 | 0,722 | 0,738 | 0,754 | 0,771 | 0,787 | 0,803 
410 || 0,689 | 0,706 | 0,723 | 0,740 | 0,756 | 0,773 | 0,790 | 0,807 | 0,823 
420 || 07706 | 0,723 | 0,740 | 07758 | 0,775 | 0.792 | 0,809 | 0,827 | 0,844 
4730 || 07723 | 07740 | 0,758 | 02776 | 07793 | 0,811 | 0,829 | 07846 | 0/864 
440 | 07740 | 0,758 | 0776 | 01794 | 07812 | 0830 | 0,848 | 0/866 | 0,884 
4.50 || 07756 | 0,775 | 0,793 | 0,812 | 0,830 | 0,849 | 0,867 | 0,886 | 0,904 
4,60 |0,773 | 0,792 | 0,811 | 0,830 | 0,849 | 0,868 | 0,886 | 0,905 | 0,924 
470 ||0,790 | 0,809 | 0,829 | 0,848 | 0/867 | 0,886 | 05906 | 0,925 | 0.944. 
480 | 07807 | 0,827 | 0,846 | 0/866 | 0886 | 0905 |0,925 | 0,945 | 0,964 
4790 | 07S24|0/844|0,S64|0/884 | 0/904 | 07924 | 05944 | 0,964 | 0/984 
5/00 || o7S40 | 0/S61 | 0,8S1 | 0,902 | 0,922 | 0/943 | 0963 | 0.984 | 1/004 
5,10 || 0,857 | 0,878 | 0,899 | 0,920 | 0,941 | 0,962 | 0,983 | 1,004 | 1,024 
5,20. || 0/874 | 0/895 | 0,917 | 07938 | 0/959 | 0,981 | 1092 | 1028 | 1/045 
5,30 | 0.S91| 0913 | 0,934 | 0,956 | 0,978 | 1,000 | 15021 | 1/043 | 1,065 
540 | 0,908 | 0,930 | 07952 | 07974 | 0996 | 17018 | 17041 | 17063 | 1.085 
5,50 || 0925 | 0/947 | 0,970 | 0,992 | 1/015 | 1/037 | 1,060 | 1,082 | 1,105 


Lungh. 
in metri 


è dè è» 
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- 
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- 


sd 
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me.de. 


0,941 
0,958 
07975 
07992 
17009 


1,025 
1,042 
1,059 
1,076 
1,093 


1,109 
1,126 
1,143 
1,160 
1,177 


1,198 
1210 
1,227 
1,244 
1,261 


1,278 
1,294 
1,311 
17328 
17345 


1,362 
1,378 
17395 
17412 
1429 


1,446 
1,462 
17479 
1,495 
1,513 


1,530 
1,547 


| 1,563 


1,580 
1,597 


1,614 
1,631 
1,647 
1664 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


41x48 


41 X41|41 Xx 4241Xx43/41Xx44/41x45/41X46|41X47 41x49 
me.de.|me.de.|me.dc.|mc.dc.|mc.de.|mec.dc.|mc.dc.|mc.dc 
0,964 | 0,987 | 1,010 | 1,033 | 1;056.| 1,079 | 1,102 | 1,125 
0,982 | 1,005 | 1,028 | 1,052 | 1,075 | 1,098 | 1,122 | 1,145 
1,999 | 1,023 | 1,046 | 1,070 | 1,094 | 1,118 | 1,141 | 1,165 
1,016 | 1,040 | 1,064 | 13089 | 1,113 | 1,137 | 1,161 | 1,185 
1,033 | 1,058. | 1,082 | 1,107 | 1,132 | 1,156 | 1,181 | 1,205 
1,050 | 1,075 | 1,100 | 1,125 | 1,150 | 1,175 | 1,200 | 1,225 
1,063 | 1,093 | 1,118.| 1,144 | 1,169 | 1,195 | 1,220 | 1,245 
1,085 | 1,111 | 1,137 | 1,162 | 1,188 | 1,214 | 1,240 | 1,265 
1,102 | 1,128 | 1,155 | 1,181 | 1,207.| 1,233 | 1,260 | 1,285 
1,119 | 1,146 | 1,173.| 1,199 | 1,226 | 1,253 | 1,279 |.1,305 
1,137 | 1,164 | 1,191 | 1,218 | 1,245 | 1.272 | 1,299 | 1,326 
1,154 | 1,181 | 1,209 | 1,236 | 1,264 | 1,291 | 1,319 | 1,346 
1,171. | 1,199 | 1,227 | 1,255 | 1,282 | 1,310 | 1,338 | 1,366 
1,138.| 1,216 | 1,245 | 1,273 | 1,301. | 1,330 | 1,358 | 1,386 
1,205.|.1,234 | 1,263.| 1,291 | 1,320 | 1,349 | 1,378 | 1,406 
1,223) 1,252 | 1,281 |.1,310 | 1,339 | 1,368 | 1,397 |'1,426 
1,240 | 1,269 | 1,299 | 1,328 | 1,358 | 1,387 | 1,417 | 1,446 
1,257 | 1,287.| 1,817 | 1,347 | 1,377 | 1,407 | 1,437 | 1,466 
1,274 | 1,305 | 1,335 | 1,365 | 1,396 | 1,426 | 1,456 | 1,486 
1,291 .|.1,3822 | 1,358.| 1,384.| 1,414.| 1,445 | 1,476 |.1,507 
1,309 {| 1,340 | 1,371 | 1,402.| 1,433 | 1,465 | 1,496 | 1,527 
1,326. | 1,358 | 1,389 |.1,421 | 1,452 | 1,484| 1,515 | 1,547 
1,343 | 1,375 | 1,407 |'1,439 | 1,471 | 1,503 | 1,535 | 1,567 
‘1 1,360 | 1,393 | 1,425 | 1,458 | 1,490 | 1,522 | 1,555 | 1,587 
1378 .| 1,410 | 1,443.| 1,476.| 1,509 | 1,542.| 1,574 |:1,607 
1,395 | 1,428 | 1,461 | 1,494 | 1,528 1,561 | 1,594 |11,627 
1,412 | 1,446 | 1,479 | 1,513 | 1,547 | 1,580 | 1,614 | 1,647 
1,429 | 1,463 | 1,497 | 1,531:| 1,565 | 1,599 | 1,633 | 1,667 
1,446 | 1,481 | 1,515 | 1,550 | 1,584 | 1,618 |.1,653 | 1,687 
1,464 | 1,499 | 1,533 | 1,568 | 1,603 | 1,638 | 1,673 |.1,707 
1,481. | 1,516 | 1,551/| 1,587 | 1,622 | 1,657 | 1,692 | 1,727 
1,498 | 1,534 | 1,569 | 1,605 | 1,641.| 1,676.| 1,712 | 1,747 
1,515 | 1,551.| 1,588 .| 1,624 | 1,660 | 1,696 | 1,732 | 1,768 
1,533 | 1,569 | 1,606 | 1,642 | 1,679 | 1,715 | 1,752 | 1,788 
1,550. | 1,587 | .1,624 | 1,660 | 1,697 | 1,734.| 1,771 |:1,808 
1,567 | 1,604 | 1,642 | 1,679 |'1,716 | 1,754 | 1,791 | 1,828 
1,584 | 1,622 | 1,660. | 1,697. | 1,735 | 1,773 | 1,811 | 1,848 
1,601 | 1,640 | 1,678 | 1,716 | 1,754.| 1,792 | 1,830 | 1,868 
1,619 | 1,657 | 1,696 | 1,734 | 1,773 | 1,811 | 1,850 |:1,888 
1,636 | 1,675 | 1,714 | 1,753 | 1,792.| 1,831. | 1,870 |.1,908 
1,653 | 1,692 | 1,732 | 1,771:| 1,811 |.1,850 | 1,889 |:1,928 
1,670 | 1,710 | 1,750 | 1,790 | 1,829 | 1,869 | 1,909 |-1,948 
1,688| 1,728 | 1,768 | 1,808 | 1,843:| 1,888 | 1,929 | 1,969 
1,705 | 1,745 | 1,786 | 1,827 | 1,867 | 1,908 | 1,948. | 1,989 
1,722.| 1,763 .|.1,804 | 1,845.|.1,886 | 1,927 | 1,968 | 2,009 


1.681 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri 
e 41 X50/42X 41/42 x 4242X 43/42 x 44/42 x 45/42 x 46/42x47|42x 48 


entim. 
Sent me.de.|me.de.ime.de.|me.dec.|me.de.|me.dc.|me.de.|me.dc.|me.de. 


1,10 | 0,225 | 0,189 | 0,194 | 0,199 | 0,203 | 0,208 | 0,213 | 0,217 | 0,222 
1,20 | 0,246 | 0,207 | 0,212 | 0,217 | 07222 | 0/27 | 0,232 | 0237 | 0,242 
1,30 | 07266 | 0,224 | 0,229 | 0,235 | 0,240 | 0,246 | 0251 | 0257 | 0,262 
1,40 || 0287 | 0241 |0,247|0,253 | 0259 | 0.265 | 0270 | 0,276 | 0,282 
1,50 | 0/307| 07258 | 0,265 | 0,271 | 0/277 | 0,283 | 0/290 | 0,396 | 0302 


1,60 ||0,323 | 0,276 | 0,282 | 0,289 | 0,296 | 0,302 | 0,309 | 0,316 | 0,323 
1770 ||0,348 | 0298 | 0/300 | 0,307 | 07314 | 0,321 | 0,328 | 0,336 | 0,343 
1,80 | 0/369|0/310 | 0,318 | 0,325 | 07333 | 0,340 | 0/348 | 0.355 | 0363 
1.90 || 0,389| 0,327 | 0,335 | 0,343 | 0,351 | 0,359 | 07367 | 0,375 | 0/383 
2:00 || 0,410 | 0344 | 0,353 | 0,361 | 07370 | 0,378 | 0386 | 0,395 | 0,403 


2,10 | 0,430] 0,362 | 0,370 | 0,379 | 0,388 | 0,397 | 0,406 | 0,415 | 0,423 
220 || 0,451 | 0,379 | 0388 | 0,397 | 07407 | 0,416 | 0,425 | 0,434 | 0,444 


2,30 || 0,471 | 0,396 | 0/406 | 0,415 | 07425 | 0,435 | O/444 | 0,454 | 0,464 
2.40 || 0,492 | 0,413 | 0,423 | 0,433 | 07444 | 0454 | 0/464 | 07474 | ‘0,484 
2:50 || 0/512| 0430 | 0/441| 0,451 | 0462 | 0,472 | 07488 | 0,493 | 0,504 
2.60 || 0,533 | 0,448 | 0,459 | 0,470 | 0,480 | 0,491 | 0,502 | 0,513 | 0,524 
270 {| 07553 | 0,465 | 0,476 | 0,488 | 07499 | 0,510 | 0/522 | 0,533 | 0,544 
2,80 || 0,574| 0/42 | 07494 | 0,506 | 0.517 | 0,529 | 0541 | 0,553 | 0,564 
290 || 0,594 | 0499 | 0,512 | 0,524 | 07536 | 0,548 | 0/560 | 0,572 | 0,585 
3,00 | 0,615 | 07517 | 0,529 | 0,542 | 0554 | 0,567 | 0,580 | 0,592 | 0,605 
3,10 ||0,635| 0,534 | 0,547 | 0,560 | 0,573 | 0,586 | 0,599 | 0,612 | 0,625 
3,20 || 0,655 | 0551 | 0564] 0,578 | 0,591 | 0605 | 0/618 | 0,632 | 0,645 
3/80. || 0/676| 07568 | 07582 | 07596 | 0610 | 0624 | 0/638 | 0,651 | 0,665 
8,40 || 0,6970585 | 0,600 | 0,614 | 07628 | 07643 | 0657 | 0,671 | 0,685 
3,50 ||0/717 | 0/603 | 0617 | 0,632 | 0/647 | 0,661 | 0.676 | 0,691 | 0,706 


3,60 |[ 0,738 | 0,620 | 0,635 | 0,650 | 0,665 | 0,680 | 0,696 | 0,711 | 0,726 


3770 || 07758 | 07637 |0/653 | 0668 | 0/684 | 07699 | 07715 | 0,730 | 0,746 
8780 |[ 07779] 07654 | 07670 | 0/686 | 0.702 | 07718 | 0/734.| 07750 | 0,766 
3790 || 07799 | 07672 | 0,688 | 0:704 | 0.721 | 0,737 | 07758 | 0770 | 0,786 
4,00 ||0,820 | 0,689 | 07706 | 0,722 | 0,739 | 07756 | 0773 | 0,790 | 0,806 
,10 || 0,840 | 0,706 | 0,723 | 0,740 | 0,758 | 0,775 | 0,792 | 0,809 | 0,827 
‘20 || 0,861 | 07723 | 07741 | 0,759 | 07776 | 0794 | 0,811 | 0,829 | 0,847 
730 ||0,SS1| 0.740 | 07759 | 07777 | 0795 | 0,813 | 0,831 | 0/849 | 0,867 
740 || 0902 | 0758 | 07776 | 07795 | 07813 | 0,832 | 0850 | 0/869 | 0,887 
‘50 || 0,922 | 07775 | 07794 | 0,813 | 0/832 | 0,850 | 0/869 | 0,888 | 0,907 


0,943 | 0,792 | 0,811 | 0,831 | 0,850 | 0,869 | 0,889 | 0,908 | 0,927 
0963 | 0.809 | 07829 | 07849 | 07869 | 0,888 | 0908 | 0,928 | 0,948 
0984 | 0,827 | 07847 | 07867 | 05887 | 07907 | 0,927 | 0,948 | 0,968 
1004 | 07844 | 07864 | 07885. | 0906 | 0,926 | 0,947 | 05967 | 0,988 
1,025 | 0,861 | 0,882 | 0,903 | 0,924. | 0,945 | 0,966 | 0,987 | 1,008 


1,045 | 0,878 | 0,900 | 0,921 | 0,942 | 0,964 | 0,985 | 1,007 | 1,028 
1°066 | 0,895 | 0/917 | 0,939 | 07961 | 07983 | 17005 | 15026 | 1,048 
17086 | 0,913 | 0.935 | 0,957 | 0/979 | 17002 | 17024 | 15046 | 1068 
17107 | 07930 | 07953 | 0,975 | 07998 | 1,021 | 1/043 | 1/066 | 11089 
1,127 | 0,947 | 0,970 | 0,998 | 1,016 | 1,039 | 1,063 | 1,086 | 1,100 
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0,964 
07982 
0,999 
1/016 
1)033 


1,050 
17068 
1,085 
1,102 
1119 


1;137 
1,154 
1,171 
1188 
17205 


1,223 
1,240 
1257 
17274 
1,291 


1,309 
1,326 
1,343 
1,360 
1,378 


1,395 


1,681 | 1,412 


1,968 


.|| 17701 | 1/429 
1 ) 
1 
1 


1,653 


17988 | 1670 


È) 


E) 


2/009 | 17688 
2,029 | 17705 
2,050 | 17722 


me.dc. 


42x48 
me.de. 


42x44 
me.de. 


0,988 
1005 
1/023 
1°041 
1/058 


1,076 
1.094 
1111 
1,129 
1)147 


1,164 
1,182 
17200 
1;217 
17235 


1,252 
1,270 
1,288 
1,305 
1,323 


1,341 
1/358 
1,376 
17394 
TIZIO 


1,429 
17446 
17464 
1,482 
1°499 


1,517 
17535 
1,552 
17570 
11588 


1,605 


1,011 
1,029 
1,047 
1/066 
1/084 


1,102 
1,120 
1/138 
1156 
1,174 


1,192 
1/210 
1,228 
17246 
11264 


1,282 
1/300 
17318 
17336 
17354 


1,373 
17391 
1°409 
17427 
1/445 


1,463 
1/481 
1/499 
1517 
17535 


1,553 
1,571 
1,589 


1,035 
1,053 
1,072 
17090 
1,109 


1,127 
1,146 
1,164 
17183 
1,201 


1,220 
17238 
1.257 
17275 
1,294 


1,312 
17331 
17349 
17368 
17386 


42x45 
mce.de. 


1,058 
1,077 
1,096 
1,115 
1,134 


1,153 
17172 
1/191 
17210 
1/228 
1,247 
17266 
17285: 
1,304 
1/323 


1,342 
17361 
17380 
1,399 
1417 


1,436 
1455 
10474 
1,493 
1,512 


1,531 
1,550 
11569 
1/588 
17606 


1,625 
1/644 
1663 
1’682 
1,701 


1,720 
1,739 
1,758 
1777 
1/795 


1,814 
1,833 
1°852 
17871 
17890 


42x46 
me.de. 


1,082 
1,101 
1,121 
1,140 
1,159 


1,179 
1,198 
1,217 
17236 
1/256 


1,275 
1,294 
1,314 
1,333 
1,352 


1,372 
1°391 
17410 
17430 


17449 
1,468 


1/488 
1507 
1,526 


11546 
1,565 


42x47 
me.de. 


1,105 
1,125 
1,145 
1,165 
1,184 


1,204 
1224 
17244 
17263 
1/283 


1,303 
1,323 
1,342 
1,362 
1/382 


1,402 
1/421 
1°441 
1°461 
1/480 


1,500 
17520 
1,540 
1559 
1,579 
1,599 
1,619 
1,638 


— 144 — 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI‘ 


Lungh. ALTEZZA E 
in metri 
e 42 x 49(42x 50/43 x 48/438 x 44/43 x 45/48x 46 

centim. mce.de.|mc.de.ime.dce.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dec. 
1,10 0,226 | 0,231 | 0,203 | 0,208 | 0,213 | 0,218 
1,20 0,247 | 0,252 | 0,222 | 0,227 | 0,232 | 0,237 
1,80 0,267 | 0,273 | 0,240 | 0,246 | 0,252 | 0,257 
1,40 0,288 |0,294 | 0,259 | 0,265 | 0.271 | 0,277 
1,50 0,309 | 0,315 | 0,277 | 0,284 | 0,290 | 0,297 
1,60 0,329 | 0,336 | 0.296 | 0,303 | 0,310 | 0,316 
1,70 0,350 | 0,357 | 0,314 | 0,322 | 0,329 | 0,336 
1,80 0,370 | 0,378 | 0,333 | 0,341 | 0,348 | 0,356 
1,90 0,391 | 0,899 | 0,351 | 0,359 | 0,368 | 0,376 
2,00 0,411 | 0,420 | 0,370 | 0,378 | 0,387. | 0,396 
2,10 0,432: | 0,441 | 0,388 | 0,397 | 0,406 | 0,415 
2,20 0,453 | 0,462 | 0.407 | 0,416 | 0,426 | 0,435 
2,80 0,473. | 0,488 | 0,425 | 0,435 | 0,445 | 0,455 
2,40 0,494 | 0.504 | 0,444 | 0,454 | 0,464 | 0,475 
2,50 0,514 | 0,525 | 0,462 | 0,473 | 0,484 | 0,494 
2,60 0,535 -| 0,546 | 0,481 | 0,492 | 0,503 | 0,514 
2,70 0,555 | 0,567 | 0,499 | 0,511 | 0,522 | 0,534 
2,80 0,576 | 0,588 | 0,518 } 0,530 | 0,542 | 0,554 
2,90 0,597 | 0,609 | 0,536 | 0,549 | 0,561 | 0,574 
3,00 0,617 | 0,630 | 0,555 | 0,568 | 0,580 | 0,593 
8,10 0,638 | 0,651 | 0,573 | 0,587 | 0,600 | 0,613 
8,20 0,658 | 0,672 | 0,592 | 0,605 | 0,619 | 0,633 
3.30 0,679 | 0,693 | 0,610 | 0,624 | 0,639 | 0,653 
3,40 0,699 | 0,714 | 0,629 | 0,643 | 0,658 | 0,673 
8,50 0,720 | 0,735 | 0,647 | 0,662 ! 0,677 | 0,692 
3,60 0,740 | 0,756 | 0,666 | 0,681 | 0,697 | 0,712 
3,70 0,761 | 0,777 | 0,684 | 0,700 | 0,716 | 0,732 
3,50 0,782 | 0,798 | 0,703 | 0,719 | 0,735 | 0,752 
8.90 0,802 | 0,819 | 0,721 | 0,738 | 0,755 | 0,771 
4,00 0,823 | 0,840 | 0,740 | 0,757 | 0,774 | 0,791 
4.10 0,844 | 0,861 | 0,758 | 0,776 | 0,793 Î 0,811 
4,20 0,864 | 0,882 | 0,777 | 0,795 | 0,813 | 0,851 
4,99 0,885 | 0,903 | 0,795 | 0,814 | 0,832 | 0,851 
4,40 0,905 | 0,924 | 0,814 | 0,832 | 0,851 | 0,870 
4,50 0,926 | 0,945 | 0,832 | 0,851 | 0,871 | 0,890 
4.60 0,946 | 0,966 | 0,851 | 0,870 | 0,890 | 0,910 
4,70 0,967 | 0,987 | 0,869 | 0,889 | 0,909 | 0,930 
4.80 0,987 | 1,008 | 0,883 | 0,908 | 0,929 | 0,949 
4,90 1,008 | 1,029 | 0,906 | 0,927 | 0,943 | 0,969 
5,00 1,029 | 1,050 | 0,924 | 0,946 | 0,967 | 0,989 
5,10 1,049 | 1,071 | 0,943 | 0,965 | 0,987 | 1,009 
5,20 1,070 | 1,092 | 0,961 | 0,984 | 1,006 | 1,029 
5,50 1,091 | 1,113 | 0,980 | 1,003 | 1,026 | 1,048 
5,40 1,111 | 1,134 | 0,998 | 1,022 | 1,045 | 1,068 
5,50 INELANOGG 1,041 | 1,064 | 1,088 


o 


1,017 


43x47 
mc.dce. 


0,222 
0,243 
0,263 
0,283 
0,303 


0,323 
0,344 
0,364 
0,384 
0,404 


0,424 
0.445 
0,465 
0,485 
0,505 


0,525 


0,546 
0,566 
0,586 
0,606 


0,627 
0,647 
0,667 
0,687 
0,707 


0,728 
0,748 
0,768 
0,788 
0,808 


0,829 
0,849 
0,869 
0,889 
0,909 
0,930 
0,950 
0,970 
0,990 
1,010 


1,031 
1,051 
1,071 
1,091 
1,112 


48x48 
me.dc. 


‘0,227 
0,248 
0,268 
0,289 
0,310 


0,330 
0,351 
0,372 
(0,392 
0,413 


0,433 
0,454 
0,475 
0,495 
0,516 


0,537 
0,557 
0,578 
0,599 
0,619 


0,640 
0,660 
0,681 
0,702 
0,722 


0,743 
0,764 
0,784 
0,805 
0,826 
0,846 
0,867 
0,888 
0,908 
‘0,929 


0,949 
0,970 
0,991 
LOll 
17032 


1,053 
1.073 
1,094 
1115 


1,135 


43x49 
mce.dc. 


0,232 
0,253 
0,274 
0.295 
0,316 


0,537 
0,358 
0,879 
0,400 
0,421 


0,442 
0,464 
0,485 
0,506 
0,527. 


0,548 
0,569 
0.590 
0,611 
0,632 


0,653 
0,674 
0,695 
0.716 
01737 


0,759 
0,780 
0,801 
0.822 
0,843 


0,864 
0,885 
0.906 
0,927 
0,948 


0,969 
0.990 
1.011 
1,032 
1,053 


1,075 
1.096 
1,117 
1,138 
1,159 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
emer e) e | 
sè i 42x49 42x50 43 X 43/48 X 44/438 x 45/43x 46 43x 47/43 x 48/43x 49 
FORNI me.de..me.de.|me.dc.|me.dc.|me.dc.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc. 
5,60 || 1,152 | 1,176 | 1,035 | 1,060 | 1,084 | 1,108 | 1,132 | 1,156 | 1,180 
5,00 1,173 | 1,197 | 1,054 | 1,078 | 1,103 | 1,127 | 1,152 | 1,176 | 1,201 
0,80 1,193 | 1,218 | 1,072 | 1,097 | 1,122 | 1,147 | 1,172 | 1,197 | 1,222 
5,90 1,214 | 1,239 | 1,091 | 1,116 | 1,142 | 1,167 | 1,192 | 1,218 | 1,243 
6,00 1,295 | 1,260 | 1,109.| 1,135 | 1,161 | 1,187 | 1,213 | 1,238 | 1,264 
6,10 1,255 | 1281 | 1;1283 | 1,154 |-1,180 | 1,207 | 1,233 | 1,259 | 1,285 
6,20 1,276 | 1,302 | 1,146 | 1,173 | 1,200 | 1,226 | 1,253 | 1,280 | 1,306 
6,30 1,296 | 1,323»| 1,165 | 1,192 | 15219 | 1,246 | 1,273 | 1,300 | 1,227 
6,40 1,317 | 1,344 | 1,183 | 1,211 | 1,238 | 1,266 | 1,293 | 1,321 | 1,348 
6,50 1,338 | 1,365 | 1,202 | 1,230 | 1,258 | 1,286 | 1,314 | 1,342 | 1,370 
6,60 1,358 | 1,386 | 1,220 | 1,249 | 1,277 | 1,305 | 1,334 | 1,362 | 1,391 
6,70 1,379 | 1,407 | 1,239 | 1,268 | 1,296 | 1,325 | 1,354 | 1,383 | 1,412 
6,80 1,399 | 1;428 | 1,257 | 1,287 | 1,316 | 1,345 | 1,374 | 1,404 | 1,433 
6,90 1,420 | 1,449 | 1,276 | 1,305 | 1,335 | 1,365 | 1,394 | 1,424 | 1,454 
7,00 1,440 | 1,470 | 1,294 | 1,324 | 1,354 | 1,385. | 1,415 | 1,445 | 1,475 
7,10 1,461 | 1,491 | 1,313 | 1;343 | 1,374 | 1,404 | 1,435 | 1,465 | 1,496 
7,20 1,482 | 1,512 | 1,331 | 1,362 | 1,393 | 1,424 | 1,455 | 1,486 | 1,517 
7,30 1,502 | 1,533 | 1,350 | 1,381 | 1,413 | 1,444 | 1,475 | 1,507 | 1,538 
7,40 1,523 | 1,554 | 1,368 | 1,400 | 1,432 | 1,464 | 1,496 | 1,527 | 1,559 
7,50 1,543 | 1,575 | 1,387 | 1,419 | 1,451 | 1,483 | 1,516 | 1,548 | 1,580 
7,60 1,564 | 1,596 | 1,495 | 1,438 | 1,471 | 1,503 | 1,536 | 1,569 | 1,601 
7,50 1,584 | 1,617 | 1,424 | 1,457 | 1,490 | 1,523 | 1,556 | 1,589 | 1,622 
7,80 1,605 | 1,638 | 1,442:| 1,476 | 1,509 | 1,543 | 1,576 | 1,610 | 1,643 
7,90 1,626 | 1,659 | 1,461 | 1,495 | 1,529 | 1,563 | 1,597 | 1,681 | 1,665 
8,00 _| 1,646 | 1,680 | 1,479 | 1,514 1,548 | 1,582 | 1,617 | 1,651 | 1,636 
8,10 1,667 | 1,701 | 1,498 | 1,533 |-1,567 | 1,602 | 1,637 | 1,672 | 1 3,707 
8,20 1,687 | 1,722 | 1,516 | 1,551 | 1,587 | 1,622 | 1,657 | 1,692 | 1,728 
8,30 1,708 | 1,743 | 1,535 | 1,570 | 1,606 | 1,642 | 1,677 | 1,713 1,749 
8,40 1,729 | 1,764 | 1,553-| 1,589 | 1,625 | 1,662 | 1,698 | 1,734 1,770 
8,50 1,749 | 1,785 | 1,572 | 1,608 | 1,645 | 1,681 | 1,718 | 1,754 | 1,791 
8,60 1,770 | 1,806 | 1,590 | 1,627 | 1,664 | 1,701 | 1,738 | 1,775 1,812 
8,70 1,790 | 1,827 | 1,609 | 1,646 | 1,683 | 1,721 | 1,758 | 1,796 | 1,833 
8,80 1,811 | 1,848 | 1,627 | 1,665 | 1,703 | 1,741 | 1,778 | 1,816 | 1,854 
8,90 1,831 | 1,869 | 1,646 | 1,684 | 1,722 | 1,760 | 1,799 | 1,837 | 1,875 
9,00 1,852 | 1,890.| 1,664 .|-1,703 | 1,741 | 1,780 | 1,819 | 1,858 | 1,896 
9,10 1,873 | 1,91) | 1,683 | 1,722 | 1,761 | 1,800 | 1,839 | 1,878 | 1,917 
9,20 1,893 | 1,932 | 1,701.| 1,741 | 1,780 | 1,820 | 1,859 | 1,899, | 1,938 
9,30 1,914 | 1,958 | 1,720 | 1,760| 1,800 | 1,840 | 1,880 | 1,920 | 1,960 
9,40 || 1,934 | 1,974 | 1,738 | 1,778 --1,819 | 1,859 | 1,900 | 1,940 | 1,981 
9,50 1,955 | 1,995 | 1,757 | 1,797 | 1,838 | 1,879 | 1,920 | 1,961 | 2,002 
9,60 1,975 | 2,016.| 1,775 | 1,816 | 1,858 | 1,899 | 1,940| 1,981 | 2,023 
9,70 1,996 | 2,037 | 1,794 | 1,835 | 1,877 | 1,919 | 1,960 | 2,002 | 2,044 
9,80 2,017 | 2,058 | 1,812 | 1,854 | 1,896 | 1,938 | 1,981 | 2,023 | 2,065 
9,90 2,037 | 2,079 | 1,831 | 1,873 | 1,916. | 1,958 | 2,001 | 2,043 | 2,086 
10,00 2,058 | 2,100 | 1,849 | 1,892 | 1,935 | 1,978 | 2,021 | 2,064 | 2,107 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri 
e 438 x 50/48 x 51438 x 52/44 x 43/44 Xx 44 44x 45|44Xx 46/44 xX47 44x48 


centum. me.de.|mc.dc.ime.dc.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc.|me.de.|mc.de.|mc.dc. 


1,10 ||0,236 | 0,241 | 0,246 | 0,208 | 0,213 | 0,218 | 0,223 | 0,227 | 0,232 
1,20 |l0/258 | 0,263 | 0,268 | 0,227 | 0,232 | 0,238 | 05243 | 07248 | 0/253 
1,30 || 07279 | 0,285 | 0,290 | 0,246 | 0,252 | 0/257 | 05263 | 0289 | 07275 
1/40 | 0,301 | 0,307 | 0,313 | 0,265 | 0,271 | 07277 | 0,283 | 0/290 | 0,296 
1,50 |0,322 | 0,329|0,335|0,234|0,290 | 0,297 | 0,304 | 0,810 | 0/317 


1,60 ||0,344|0,351|0,358 | 0,303 | 0,310 | 0,317 | 0,324 | 0,831 | 0,338 
1,70 | 0,365 | 0,373 |0,380 | 0,322 | 0,329 | 0,337 | 0,344 | 0,352 | 0/359 
1,80 | 9,387 | 07395 | 0,402 | 0.341 | 0,348 | 0/356 | 0,364 | 0,372 | 0/380 
1.90 | 0,408 | 0,416 | 0,425 | 0,359 | 0,368 | 0,376 | 0,385 | 0,393 | 0,401 


2:00 || 0,430 | 07438 | 0,447 | 0,378 | 0,357 | 07396 | 0,405-| 0,414 | 07422 
2,10 |0,451|0,460 | 0,469 | 0,397 |0,407 | 0,416 | 0,425 | 0,434 | 0,444 
220 | 0,473 | 0,482 | 0,492 | 0/416 | 0,426 | 07436 | 0,445 | 0/455 | 07465 
230 || 0,494|0,504 | 0,514 | 0,435 | 0,445 | 07455 | 0,466 | 07476 | 07486 
240 || 0516 | 0,526 | 0,536 | 0,454 | 0,465 | 07475 | 0,486 | 07496 | 07507 
2,50 | 0,537 | 07548 | 0,559 | 0,473 | 0,484 | 0/495 | 0,506 | 0,517 | 0/528 
2,60. |0,559 | 0,570 | 0,581 | 0,492 | 0,503 | 0,515 | 0,526 | 0,538 | 0,549 
2,70 || 0,580 | 0,592 | 0,604 | 0,511 | 0,523 | 0535 | 0546 | 0,558 | 07570 
2,80 || 0,602 | 0,614 | 0,626 | 0,530 | 0,542 | 0/554 | 0,567 | 0,579 | 0,591 
2.90 |{0,623 | 0,636 | 0,648 | 0,549 | 0,561 | 0,574 | 0,587 | 0,600 | 0,612 
3,00 || 07645 | 0,658 0,671 | 0,568 | 0,581 | 0,594 | 0,607 | 0,620 | 0/634 
3,10 || 0,666 | 0,680 | 0,693 | 0,587 | 0,600 | 0,614 | 0,627 | 0,641 | 0,655 
3,20 | 0.683 | 0/702 | 0,715 | 0,605 | 0,620 | 0/634 | 0,648 | 0,662 | 0/676 
3,20 | 0,709 | 0,723 | 0,738 | 0,624 | 0,639 | 0,633 | 0,668 | 0,682 | 07697 
8,40 ||07731|0,745 | 0,760 | 0,643 | 0,658 | 0,673 | 0,688 | 0,703 | 07718 
8,50 {|0,752|0,767 0,782 |0,662|0,678 | 0,694 | 0,708 | 0,724 | 01739 
3,60 ||0,774|0,789 | 0,803 | 0,681 | 0,697 | 0,713 | 0,729 |0,744 | 0,760 
3,70 | 0,795 | 0,811 |0,827 | 0700 | 0,716 | 0,733 | 0,749 | 0,765 | 0,781 
3,80 || 0,817 |0,833 | 0,849 | 0,719 | 0,736 | 0,752] 0,769 | 0,786 | 0,803 
3,90. || 0,838 | 0,855 | 0,872 | 07738 | 0,755 | 0772 |0/789 | 0,807 | 03824 
4,00 |{ 0,860 | 0,877 | 0,894 | 0,757 | 0,774 | 0792 | 0,810 | 0,827 | 0,845 
4,10 |0,881|0,899 | 0,916 | 0,776 | 0,794 | 0,812 | 0,830 | 0,848 | 0,866 
4,20 | 0,903 | 0,921 | 0,939 | 0,795 | 0,813 | 0,832 | 0,850 | 0,869 | 0,887 
4,30 || 0,924 | 0/943 | 0,961 | O,SI4 | 0,832 | 0,851 | 0,870 | 0,889 | 05908 
4,40 | 0,946 | 0,964] 0,984 | 0,832 | 0,852 | 0,871 | 0,891 | 0,910 | 0,929 
4,50 ||0,967 | 0,987|1,006|0,851|0,871 |0,891|0,911|0,931 | 0,950 
4,60 || 0,989 | 1,008 | 1,023 | 0,870 | 0,891 | 0,911 | 0,931 | 0,951 | 0,972 
4,70. | 1010 | 1,030 | 1,051 | 0,889 | 0,910 | 0,931 | 0,951 | 0,972 | 0,993 
4,80 || 1,032 | 1,052 | 1,073 | 0,908 | 0,929 | 0950 | 0,972 | 0,993 | 1,014 
4,90 || 1,053 | 1074 | 1,095 | 0,927 | 0,949 | 0,970 | 0,992 | 1,013 | 11035 
5,00 {| 1,075 | 1,096 | 1,118 | 0,946 | 0,968 | 0,990 | 1,012 | 1,034 | 1,056 
5,10} 1,096 | 1,118 | 1,140 | 0,965 | 0,987 | 1,010 | 1,032 | 1,055 | 1,077 
5,20 || 1,118 | 1,140 | 1,163 | 0,984 | 1,007 | 1,030 | 1,052 15075 | 1,098 
5,80 | 1,139 | 1,162 | 1,185 | 1,003 | 1,026 | 1,049 | 1,073 | 1096 | 1,119 
5,40 |1,161|1,184|1,207|1,022| 1,045 | 1,069 | 1,093 | 1,117 | 1,140 
5,50 || 1,182| 1,206 | 1,230 | 1,041 | 1,065 | 1,089 | 1,113 | 1;137 | 1,162 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


43 x 50/43x 51/43 Xx 52 44x49 44X 44/44 Xx 45 44X46/44x 47 


ime-de.|me.de.\mc.de.imc.dc.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc.|me.dc. 


44 X 48 
me.de. 


1,204 
1,225 
1,247 
1,268 
1,290 


1,311 
1,333 
1,354 
1,376 
1,397 


1,419 
1,440 
1,462 
17483 
1,505 


1,526 
1,548 
1,569 
1,591 
1,612 


1,634 
1,655 
1/677 
1,698 
1,720 


1,741 
1,763 
10784 
1,806 
1,827 


1,849 
1,870 
1,892 
1,913 
1,935 


1,956 
17978 
1,999 
2021 
2042 


|| 2,064 
|| 2,085 
|| 2,107 


2128 
2,150 


1,228 
1,250 
1,272 
1,294 
1,316 


1;337 
1,359 
1,381 
1,403 
1,425 


1,447 
1469 
1,491 
1,513 
1,535 


1,557 
1,579 
1,601 
1,623 
1,645 


1,666 
1,688 
1,710 
1,732 
1,754 


1,776 
1,798 
1,820 
1,842 
1,864 


1,885 
1,908 
1,930 
1,952 
1,974 


1,995 
2017 
2039 
2061 
2083 


2.105 
2,127 
2,149 
9,171 
2193 


1,252 
1,274 
1,297 
1,319 
1,341 


1,364 
1,386 
1,408 
1;431 
1,453 


1,475 
1,498 
1,520 
1,542 
1,565 


1,587 
1,610 
1,632 
1,654 
1,677 


1,699 
11721 
1,744 
1,766 
1,739 


1,811 
1,833 
1,856 
1,878 
1,900 


1,923 |, 


1,945 
1,967 
1,990 
2,012 


2,034 
2,057 
2,079 
2,102 
2,124 


2,146 


2,169 | 


2191 
2913 
2236 


1,060 
1,078 
1,097 
1,116 
1,135 


1,154 
1,173 
1,192 
1,211 
1,230 


1,249 
1,268 
1,287 
17305 
1,324 


1,343 
1,362 
1,381 
17400 
1,419 


1,438 
1,457 
1,476 
1,495 
1,514 


1,084 
1,104 
1,123 
1,142 
1,162 


1,181 
1,200 
1,220 
1,239 
1,258 


1,278 
1,297 
1,316 
1,336 
1,355 


1,275 
1,394 
1,413 
1,433 
1,452 


1,471 
1,491 
1,510 
1,529 
1,549 


1,568 
1,588 
1,607 
1,626 
1,646 


1,665 
1,684 
1,704 
1,723 
1742 


1,762 
1,781 
1,800 
1,820 
1,839 


1,859 
1,878 
1,897 
1,917 
1,936 


” 


1,109 
1,129 
1,148 
1,168 
1,188 


1,208 
1,228 
1,247 
1,267 
1,287 


1,307 
1,327 
1,346 
1,366 
1,336 


1,406 
1,426 
1,445 
1,465 
1,485 


1,133 
1,154 
1,174 
1,194 
1,214 


1,235 
1,255 


EI <Eer) 
DI DI LO DO LO 
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Ha 00 00 


1,158 
1,179 
1,199 
1,220 
1;241 


1,261 
1,282 
1,303 
1,324 
1344 


1,365 
1,336 
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0,547 [0,559 | 0,571 | 


0,931 |'0,952 | 0,973 | 


Lungh. ALTEZZA E 
in metri 
e 44x49 /44x 50/44 x 51/44 Xx 52 45 Xx 45|45 Xx 46/45Xx 47 

cent. me.de.|mce.dce.ime.de.|mc.dc.|me.dc.|mc.de.|mc.dec. 
1,10 0,237 | 0,242 | 0,247 | 0,251 | 0,223 | 0,228 | 0,233 
1,20 0,259 | 0,264 | 0,269 | 0,274 | 0,243 | 0,248 | 0,254 
1,30 0,280 | 0,286 | 0,292 | 0,297 | 0,263 | 0,269 | 0,275 
1,40 0,302 | 0,308 | 0,314 | 0,320 | 0,283 | 0,290 | 0,296 
1,50 0,323 | 0,330 | 0,336 | 0,343 | 0,304 | 0,310 | 0,317 
1,60 0,345 | 0,352 | 0,339 | 0,366 | 0,324 | 0,331 | 0,338 
1,70 0,367 | 0,374 | 0,381 | 0,389 | 0,344 | 0,352 | 0,360 
1,80 0,388 | 0,396 | 0,404 | 0,412 |-0,364 | 0,373 | 0,381 
1,90 0,410 | 0,418 | 0,426 | 0,435 | 0,385 | 0,393 | 0,402 
2.00 0,431 | 0,440 | 0,449 | 0,457 | 0,405 | 0,414 | 0,423 
2,10 0,458 | 0,462 | 0,471 | 0,480 | 0,425 | 0,435 | 0,444 
2,20 0,474 | 0,484 | 0,493 | 0,508 | 0,445 | 0,455 | 0,465 
2.80 0,496 | 0,506 | 0,516 | 0,526 | 0,466 | 0,476 | 0,486 
2.40 0,517 | 0,528 | 0,538 | 0,549 | 0,486 | 0,497 | 0,508 
2.50 0,539 | 0,550 | 0,561 | 0,572 | 0,506 | 0,517 | 0,529 
2,60 0,561 | 0,572 | 0,583 | 0,595 | 0,526. | 0,538 | 0,550 
2,70 0,582 | 0,594 | 0,606 | 0,618 
2,50 0,604 | 0,616 | 0,628 | 0,640 | 0,567 { 0,580 | 0,592 
2.90 0,625 | 0,638 | 0,651 | 0,663 | 0,587 | 0.600 | 0,613 
3,00 0,647 | 0,660 | 0,673 | 0,686 | 0,607 | 0,621 | 0,634 
3,10 0,668 | 0,682 | 0,695 | 0,709 | 0,628 | 0,642 | 0,656 
3,20 0,690 | 0,704 | 0,718 | 0,732 | 0,648 | 0,662 | 0,677 
3,90 0,711 | 0,726 | 0,740 | 0,755 | 0,668 | 0,683 | 0,698 
3,40 0,733 | 0,748 | 0,763 | 0,778 | 0,688 | 0,704 | 0,719 
3.50 0,755 | 0,770 | 0,785 | 0,801 | 0,709 | 0,724 | 0,740 
3,60 0,776 | 0,792 | 0,808 | 0,823 | 0,729 | 0,745 | 0,761 
3.70 0,798 | 0,814 | 0,830 | 0,846 | 0,749 | 0,766 | 0,783 
8,50 0,819 | 0,836 | 0,853 | 0,869 | 0,769 | 0,787 | 0,804 
83,90 0,841 | 0,858 | 0,875 | 0,892 | 0,790 | 0,807.| 0,825 
4,00 0,862 | 0,880 | 0,897 | 0,915 | 0,810 | 0,828 | 0,846 
4,10 0,884 | 0,902 | 0,920 | 0,938 | 0,830 | 0,849 | 0,867 
4,20 0,906 | 0,924 | 0,942 | 0,961-| 0,850 | 0,869 [0,888 
4,90 0,927 | 0,946 | 0,965 | 0,984 | 0,871 | 0,890 | 0,909 
4,40 0,949 | 0,968 | 0,987 | 1,007 | 0,891 | 0,911 | 0,931 
4.50 0,970 | 0,990 | 1,009 | 1,029 | 0,911 | 0,931 | 0,952 
4.60 0,992 | 1,012 | 1,032 | 1,052 
4,70 1,013 | 1,034 | 1,054 | 1,075 | 0,952 | 0,973 | 0,994 
4,80 1,035 | 1,056 | 1,077 | 1,098 | 0,972 | 0,994 | 1,015 
4.90 1,056 | 1,078 | 1,099 | 1,121 | 0,992 | 1,014 | 1,036 
5,00 1,078 | 1,100 | 1,122 | 1,144 | 1,012 | 1,035 | 1,057 
5.10 1,100 | 1,122 | 1,144 | 1,167 | 1,033 | 1,056 | 1,079 
5,20 1,121 | 1,144 | 1,167 | 1,189 | 1,053 | 1,076 | 1,100 
5,39 1,143 | 1,166 | 1,189 | 1,212 | 1,073 |.1,097 | 1,121 
5,40 1,164 | 1,188 |-1,212 | 1,225 | 1,093 | 1,118 | 1,142 
5,00 1,186 | 1,210 | 1,234 | 1,258 | 1,114 | 1,138 | 1,163 


LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


45 X48|45x49 


me.dce. 


0,238 
0,259 
0,281 
0,302 
0,324 


0,346 
0,367 
0,389 
0,410 
0,432 


0,454 


me.de. 


0,243 
0,265 
0,287 
0,309 
0,331 


‘0,353 
0,375 
0,397 
0,419 
0,441 


0,463 
0,485 
0,507 
0,529 
0551 


0.573 
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8,50 1,833 | 1,870 | 1,917 | 1,945 | 1,721 l’750 1,798 


Lungh: | ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri AR j F 
e AL KA9 44x50 44x51 44x52145x45 45 KABG 45x47 45x48 45x49 
centum. me.de.\me.de.|me.de.me.de.\me.de.|me.de.Ime.de.| me.de.|me.dc. 
5,60 1,207 1,232 | 1,257 | 1,281 | 1,134 | 1,159 | 1,184 | 1,210 1,235 
5,70 1,229 | 1,254 | 1,279 | 1,304 | 1,154 | 1,180 17205 1,231 |'1,257 
5,90 1,250 | 1,276 | 1,301 | 1,327 |'1,174| 1,201 | 1,227 | 1,255 | 1,279 
5,90 1;272 | 1,298 | 1,323 | 1350 | 1,195 | 1,221.| 1 1248 1,274 | 1,301 
6,00 1,294 | 1,320 | 1,346 | 1,379 | 1,215 | 1,242 17269 1,296 | 1,323 
6,10 1,315'| 14342 | 1369 | 1,395 | 1 ,235 1,263 | 1,290 | 1,318 | 1,345 
6,20 1,337 | 1,364 | 1,391 | 1,413 {1 1255 1,283 | 1,311 | 1 1339 1,367 
6,30 1,358 | 1,386 | 1,414| 1441 |1 1276 1 ‘304 INBIZINA] "361 1,389 
6,40 1,380 | 1,408 | 1,436 | 1,464 | 1 ‘296 1 ‘325 1,354 | 1 '382 1,411 
6,50 | 1,401 | 1,430 | 1,458 | 1,487 | 1 ‘316 1 ‘345 1,375 | 1 ‘404 1,433 
6,60 1,423 | 1,452 | 1,481 | 1,510 | 1,336 | 1,366 | 1,396 | 1,426 | 1,455 
6,70 1,445 | 1,474 | 1,503 | 1,533 | 1,357 | 1,387 | 1,417 10447 1,477 
6,80 1 ‘466 1,496 | 1,526 | 1,556 | 1,377 | 1 "408 1,438 | 1,469 | 1,499 
6,90 id ‘488 1,518 | 1,548 | 1,578 | 1.397 | 1 ‘428 1,459 | 1,490 | 1,521 
7,00 <|| 1 "509 1,540 | 1,571-| 1,601 | 1,417 1°449 1,480 | 1,512 | 1,543 
7,10 1,531 | 1,562 | 1,593 |-1,624 | 1,438 | 1,470 | 1,502 | 1,534 |,1,566 
7,20 1,552 | 1,584 | 1,615 | 1,647 | 1,458 | 1,490 | 1,523 | 1,555 | 1,588 
7,380. .|| 1,574 | 1,606 | 1,648 | 1,670 | 1,478 | 1,511 | 1,544 | 1,577 | 1,610 
7,40 1.595 | 1,623 | 1,670 | 1,693 | 1,498 | 1,532 | 1,565 | 1,598 |' 1,632 
7,50 1,617 | 1,650 | 1,693 | 1,716 | 1,519. | 1,552 | 1,586 | 1,620 | 1,654 
7,60 1,639 | 1,672 | 1,715 | 1,739 | 1,539 [1,573 | 1,607 | 1,642 | 1,676 
7,70 1,660 | 1,694 | 1,738 | 1.761 | 1,559 | 1,594 | 1 ‘629 1,663 | 1,698 
7,80 1,682 | 1,716 | 1,760 | 1,784 | 1,579 | 1,615 | 1, ‘650 1,685 | 1,720 
7,90 1,703 | 1,738 | 1,782 | 1,807 | 1,600 | 1,635 | 1 ,671 1,706 | 1,742 
8,00 1,725 | 1,760 | 1,805 | 1,830 | 1,620 | 1,656 | 1,692 | 1,728 | 1,764 
8,10 1;746 | 1,782 | 1,827 | 1,853 | 1,640 | 1,677 | 1,713 | 1,750 | 1,786 
8,20 1,768 | 1,804 | 1,850 | 1,876 | 1,660 | 1,697 | 1,734 | 1,771 | 1,808 
‘8,80 » || 1,789 | 1,826 | 1,872 | 1,899 | 1,681 . 3718 | 1,755 | 1,793 |'1,830 
8,40 1,811.| 1,848 | 1,895 | 1,922 | 1,701 739 | 1,777 | 1,814 | 1,852 
1 ) 
1 


8,60. || 1,854| 1,892 | 1.940] 1,968 | 1,741 | 1,780 | 1,819 | 1,858 | 1,896 
870. | 17878) 1,914|1,962 | 17990 | 1762 | 17801 | 1°840 | 1;879 | 1,918 
8/80 || 1897|1,936 [1,934 | 2/013 | 1782 [1822 | 1°861 | 1/901 | 17940 
8/90 | 1,919 | 1958 | 2.007 | 2036 | 17802 | 1/842 | 1882 | 17922 | 17962 
9709 || 1,940 | 1,980 | 2,029 | 2059 | 1,822 | 1,863 | 1903 | 1,944 | 15984 
9,10 || 1,962 | 2,002 | 2,042 | 2,082 | 1,843 | 1,884 | 1,925 | 1,966 | 2,007 
9/20. | 17984 | 27024 | 2,063 | 2,105 | 17863 | 17904 | 12946 | 1987 | 2029 
9,30. || 27005 | 27046 | 2,086 | 25128 | 1/883 | 11925 | 1/967 | 2009 | 2051 
9740 || 2027 | 2/068 | 27109 | 2,151 | 1,903 | 17946 | 17988 | 2030 | 2,073 
9750 || 27048 | 27090 | 27132 | 27174 | 15924 | 1966 | 27009 | 2052 | 2,095 
9,60 || 2,070| 2,112 | 2,154 | 2,196 | 1,944 | 1,987 | 2,030 | 2,074 | 2,117 
9770 || 2,091 | 2.134 27176 | 27219 | 1,964 | 2/008 | 2/052 | 2.095 | 27139 
9780 || 2/113| 27156 | 2.199 | 27242 | 1,984 | 21029 | 25073 | 2117 | 21161 
9790 || 27134 | 27178 | 2,221 | 27265 | 2005 | 27049 | 2,094 | 27138 | 27183 
1000. || 2/156 | 2200 | 2,244 | 27288 | 2,025 | 2,070 | 2115 | 27160 | 21205 


Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri 
e 40x59 45Xx51|415x 52 45x53 45 Xx 54/460x45/46x 46/46x47|46x48 


centun, me.de.|me.de.|me.de.|mc.dc.|mc.de.|me.de.|me.dc.|mc.dc.|me.de. 


1,10 | 0,247 | 0,252|0,257|0,2620,267|0,223 | 0,233 | 0,233 | 0,243 
1,20. {0,270 | 07275 | 0,281 | 0286 | 0/291e| 07248 | 0/254 | 07259 | 07265 
130 || 0,292 | 0298 | 0,304 | 0,310 | 0,316 | 07269 | 0/275 | 0/281 | 07287 
1,40 || 0,315 | 0,321 [:0,328 | 0334 | 0/340 | 0,290 | 0,296 | 0/803 | 07309 - 
1,50 || 0/337|0/344| 0,851 | 0,358 | 07364 | 0,310 | 0,317 | 0/324 | 0331 


1,60 | 0,360 | 0,367 | 0,374 | 0,331 | 0,389 | 0,331 | 0,339 | 0,346 | 0,353 
1770 | 0,382 | 0,390 | 0,398 | 07405 | 07413 | 07352 | 0/360 | 0,368 | 0/375 
1/80 || 0405 | 07413 | 0,421 | 0/429 | 0/437 | 0373 | 0381 | 0/829 | 0,397 
1.90 || 0,427 | 0/436 | 0,445 | 0453 | 0.461 | 0393 | 0/403 | 0JAL1 | 0420 
0,450 | 0/459 | 0,468 | 0,477 | 01486 | 0414 | 0/423 | 0,432 | 03442 


0,472 | 0,481 | 0,491 | 0,501 | 0,510 | 0,435 | 0,444 | 0,454 | 0,464 
0,495 | 0,505 | 0/515 | 07525 | 07534 | 07455 | 0/466 | 01476 | 0,486 
0,517 | 0,528 | 0,538 | 0,548 | 07559 | 0/476 | 0/487| 01497 |.0,508 
0,540 | 07551 | 0.562 | 07572 | 0593 | 07497 | 0/508 | 0/519 | 0.530 
0562 | 0.574 | 0,585 | 07596 |0607 | 07517 | 07529 | 0/540 |.0,552 
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2,60 | 0,585 | 0,597 | 0,608 | 0,620 | 0,632 | 0,533 | 0,550.| 0,562 | 0,574 
27 ,607 | 07620 | 07632 | 0,644 | 0/656 | 0,559 | 0,571 | 07584 | 0,596 
2,80 ||07630 | 0.643 | 07635 | 0.668 | 07680 | 07580 | 07592 | 0,605 | 0/618 
2790 || 07652. 0,666 | 0,679 | 0.691 | 07705 | 0,600 | 0614 | 0/627 | 0,640 
3/00 ||07675 | 0,688 | 07702 | 07715 | 07729 | 0‘621 | 0/625 | 0/649 | 0662 
3,10 ||0,697 | 0,711] 0,725 | 0,739 | 0,753 | 0,642 | 0,656 | 0,670 | 0,684 
3720 || 0/720|07734 | 0749| 07763 | 01777 | 07662 | 0/677 | 0,692 | 0707 
3.1 01742 | 07757 | 0,772 | 07787 | 0802 | 0,683 | 0,698 | 07713 | 0,729 
8. 07765 | 07780 | 07796 | 07811 | 0,826 | 0,704 | 0.719 |. 07735 | 0751 
3/50 | 07787 |0/803|0/819| 07835 | 0/850 | 07724. | 0741 | 07757 | 0,773 
8,60 ||0,810 | 0,826 | 0,842 | 0,858 | 0,875 | 0,745 | 0,762 | 0,778 | 0,795 
3770 || 07832 | 07849 | 07866 | 0882 | 0,899 | 07766 | 07783 | 0,800 | 0,817 
380 || 07855 | 0/872| 07889 | 0,906 0.923 0.787 | 0,804 | 0,822 | 0,839 
59 


8,90 | 0.877 | 07895 | 0,913 | 07930 | 0,947 | 0,807 | 07825 | 0/843 | 0,861 
4,00. || 07900 | 07918 | 0936 | 0,954 | 0972 | 0,828 | 07846 | 0,865 | 0,883 


4,10 ||0,922|0,941|0,959|0,978 | 0,996 | 0,849 | 0,868 |:0,886 | 0,905 
4720 ||0/945 | 07964 | 0,983 | 1,002 | 17020 | 0,869 |.0,889 | 0,903 | 0,927 
430 || 0967 | 07987 | 17006 | 1025 | 1/045 | 0,890 | 07910 | 0,930 | 0,949 
440 |0/990| 17/010 | 17030 | 17049 | 17069 | 0/911 | 0,931 | 0,951 | 0.972 
450 |17012| 17033 | 17053 | 17073 | 1/093 |-0/981 | 0,952 | 0,978 | 0,994 


4,60 ||1,035 | 1,056 | 1,076 | 1,097 | 1,118 | 0,952 | 0,973 | 0,995 | 1,016 
4770 ||17057 | 1°079 | 1100 | 17121 | 1,142 | 0/973 | 07995 | 10016 | 1/038 
4,80 41080 | 17102| 17123 | 17145 | 17166 | 07991 | 1°016 | 1°038 | 1,060 
4790 ||1/102 | 17125 | 17147 | 1168 | 17190 | 10014 | 17087 | 1/059 | 15082 
5/00 |{ 17125 | 17147 |17170| 1,192 | 1215] 1/035 | 1/058.| 1/081 | 17104 


l 
1 
1 
1 
5,10 1,147 | 1,170 | 1,193 | 1,216 | 1,239 | 1,056 | 1,079 | 1,103 | 1,126 
1 
1 
1 
1 


5,20 || 17170| 17198 | 17217 | 17240 | 1263 | 1076 | 1,100 | 1/124 | 1,148 
5:80 || 17192| 17216 | 17240 | 17264 | 17288 | 17097 | 10121 | 17146 | 1,170 
5,40 |{ 17215 | 17239 | 17264 | 17288 | 17312 | 17118 | 17143 | 17167 | 1,192 

17237 | 1°262 | 17287 | 1°311 | 1/336| 17138 | 17164 | 17189 | 1214 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
TE RR A SO A A ALLA 
e |isx50|4sx51|45x52]45x53/45x5446x4516x46|46x47|46x48 


SARAI, ime.de.|me.dc.|me.de.|mc.de.|mc.dc.|me.dc.|me.de.|me.dc.|me.de. 


1,260 | 1,285 | 1,310 | 1,335 | 1,860 | 1,159 | 1,185 | 1,211 | 1,236 
1/282 | 1,308 | 1/334 | 1359 | 17385 | 1,180 | 1/206 | 17232 | 17259 
17305 | 1,331 | 17357 | 1,383 | 10409 | 1,201 | 1,227 | 17254 | 17281 
1/327 | 17354 | 17381 | 1,407 | 17434 | 17221 | 1,248 | 17276 | 17303 
17350 | 17377 | 1404 | 15431 | 15458 | 1/242 | 1,270 | 1/297 | 17325 


- 


o) 


Saona n 
(Ie ESITI 
3535833 


6,10 | 1,372| 1,400 | 1,427 | 1,454 | 1,482 | 1,263 | 1,291 | 1,319 | 1,347 
6,20 || 17395 | 1/423 | 17451 | 1,479 | 1,506 | 1,283 | 17312 | 17340 | 17369 
6,80 || 17417 | 15446 | 11474 | 1502 | 1/530 | 1,304 | 1,333 | 1/362 | 17391 
6,40 || 17440 | 1/469 | 17498 | 1526 | 1555 | 1,325 | 15354 | 17384 | 17413 
6,50 || 1,462 {1,492 | 1,521 | 1550 | 1,579 | 1,345 | 1,375 | 15405 | 1485 
6,60. || 1,485 | 1,515 | 1,544 | 1,574 | 1,604 | 1,366 | 1,397 | 1,427 | 1,457 
6,70 || 1507 | 1,538 | 17568 | 17598 | 1628 | 1,387 | 1,418 | 1/449 | 1/479 
8,80 || 1530 | 1,561 | 17591 | 1622 | 1652 | 1,408 | 1,439 | 1,470 | 1/501 
6,90 || 17552 | 1,584 | 17615 | 1,645 | 1,676 | 1,428 | 1,460 | 1492 | 1)524 
700. || 1575 | 1,606 | 1,638 | 1,669 | 1,701 | 1449 | 1}4S1 | 1,513 | 1,546 


n 
© 


1,597 | 1,629 | 1,661 | 1,693 | 1,725 | 1,470| 1,502 | 1,535 | 1,568 
1620 | 1,652 | 1/685 | 17717 | 17749 | 17490 | 1,524 | 1,557 | 1,590 
1;642 | 1,675 | 17708 | 1.741 | 17774 | 1511 | 1,545 | 15578 | 1,612 
1665 | 1,693 | 17732 | 1765 | 1/798 | 1/532 | 1,566 | 1,600 | 1,634 
1;687 | 1,721 | 17755 | 1/789 | 1,822 | 1552 | 1,587 | 1/621 | 1,656 


1,710 | 1,744 | 1,778 | 1,812 | 1,847 | 1,573 | 1,608 | 1,643 | 1,678 
17732 | 1,767 | 1802 | 1836 | 1/871 | 17594 | 1,629 | 1/665 | 1,700 
1)755 | 1,790 | 15825 | 1,860 | 1,895 | 1,615 | 1,650 | 1,686 | 1,722 
17777 | 1,813 | 17849 | 17884 | 1,920 | 1/635 | 1,672 | 1708 | 1,744 
1°800 | 1,836 | 1872 | 1,908 | 1,944 | 1,656 | 1,693 | 1,730 | 1,766 
1,822 | 1,859:| 1,895 | 1,982 | 1,968 | 1,677 |1,714 | 1,751 | 1,788 
1,845 | 1,882 | 17919 | 17956.| 17992 | 1,697 | 1,735 | 1,773 | 1,811 
1,867 | 1,905 | 1,942 | 17979 | 2017 | 1,718 | 1,756 | 11794 | 1,833 
17890 | 1,928 | 17966 | 2003 | 2/041 | 17739 | 1777 | 1,816 | 1,855 


wi 


» 


S3S SSES 


3$ 


- 


e) 


17912 | 1,951 |. 1,989 | 2027 | 2,065 | 1,759 | 1,799 | 1,838 | 1,877 
1,935 | 1,974 | 2,012 | 2,051 | 2,090 | 1,780 | 1,820 | 1,859 | 1,899 


1°957 | 1,997 | 2,036 | 2,075 | 2,114 | 1,802 | 1,841 | 1,881 | 1,921. 


1980 | 2;020:| 25059 | 27099 | 2/138 | 1;822 | 1,862 | 1,903 | 1,943 


nat bd 


1 


- 


ES 


se NHMKMR PIDPHI III] Ielelelel cl 


‘90. ||2/002 | 2.043 | 27083 | 27122 | 2,163 | 1,842 | 1,883 | 1,924 | 1,965 
‘00. || 27025 | 2065 | 2/106 | 2,146 | 2,187 | 1,863 | 1,904 | 1,946 | 1,987 
10 || 2,047 | 2,088 | 2,129 | 2,170 | 2,211 | 1.884 | 1,926 | 1,967 | 2,009 
"20 || 2,070 | 2,111 | 27153 | 2,194 | 27235 | 1,904 | 1,947 | 1,989 | 2,031 
9730 || 2092 | 2,134 | 27176 | 2/218 | 2/260 | 1,925 | 1,968 | 2°011 | 2,053 
9/40 || 2,115 | 2,157 | 27200 | 2/242 | 2,284 | 1,946 | 1,989 | 2.032 | 2,076 
950 || 27137 | 21180 | 27223 | 21266 | 2,308 | 1,996 | 2,010 | 2,054 | 2,098 
9,60 |[2,160 | 2,203 | 2,246 | 2,289 | 2,333 | 1,987 | 2,031 | 2,076 | 2,120 
9770. || 2,182 | 2/26 | 2/270 | 21313 | 2,357 | 2,008 | 2,053 | 2,097 | 2,142 
9780 |[2/205 | 2,249 | 21293 | 27337 | 2,381 | 27029 | 21074 | 27119 | 2,164 
990. ||2/227 | 27272 | 27317 | 27361 | 2,406 | 2.049 | 2,095 | 2.140 | 2,186 
10,00 || 2.250 | 27295 | 27340 | 27385 | 2430 | 2,070 | 2,116 | 2,162 | 2,208 


ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


ce e 


46 Xx53|46x 54)47Xx47|/47x48 


Lungh. 
in metri 
e 46 x49/46x 50/46x51|/46x 652 

CODE: me.de.|mc.dc.|mc.dc.|me.dc.|me.dc 
1,19 0,248 | 0,253 | 0,258 | 0,263 | 0,268 
1,20 0,270 | 0,276 | 0,282 | 0,287 | 0,292 
1,80 0,293 | 0,299 | 0,305 | 0,311 | 0,317 
1,40 0,316 | 0,322 | 0,328 | 0,335 | 0,341 
1,50 0,338 | 0,345 | 0,352 | 0,359 | 0,366 
1,60 0,361 | 1,368 | 0,375 | 0,383 | 0,390 
1,70 0,383 | 1,391 | 0,399 | 0,407 | 0,414 
1,59 0,406 | 1,414 | 0,422 | 0,431 | 0,439 
1,90 0,428 | 2,437 | 0,446 | 0,454 | 0,463 
2,00 0,451. | 2,460 | 0,469 | 0,478 | 0,487 
2,10 0,473 | 0,483 | 0,493 | 0,502 | 0,512 
2,20 0,496 | 0,506 | 0,516 | 0,526 | 0,536 
2,30 0,518 | 0,529.| 0,540 | 0,550 | 0,561 
2,40 0,541 | 0,552] 0,563 | 0,574 | 0,585 
2,50 0,563 | 0,575 | 0,586 | 0,593 | 0,609 
2,60 0,586 | 0,598 | 0,610 } 0,622 | 0,634 
2,70 0,609 | 0,621 | 0,633 | 0,646 | 0,658 
2,80 0,631, | 0,644 | 0,657 | 0,670 | 0,682 
2,90 0,654 | 0,667 | 0,680 | 0,694 | 0,707 
3,00 0,676 | 0,690 | 0,704 | 0,718 | 0,731 
3,10 0,599 | 0,713 | 0,727 | 0,742. | 0,756 
3,20 0,721 | 0,736 | 0,751 | 0,765 | 0,780 
3,80 0,744 | 0,759 | 0,774 | 0,789 | 0,804 
3,40 0,766 | 0,782 | 0,798 | 0,813 | 0,829 
3,50 0,789 | 0,805 | 0,821 | 0,837 | 0,353 
3,60 0,811 | 0,828 | 0,845 | 0,861 | 0,877 
3,70 0,824 | 0,851 | 0,868 | 0,885 | 0,902 
3,80 0,857 | 0,874 | 0,691 | 0,909 | 0,926 
3,90 0,879 | 0,897 | 0,915 | 0,933 | 0,951 
4,00 0,902 | 0,920 | 0,938 .| 0,957 | 0,975 
4,10 0,924 | 0,943 | 0,962 | 0,981 | 0,999 
4,20 || 0,947 | 0,966 | 0.985 | 1,005 | 1,024 
4,30 0,969 | 0,989 | 1,009 | 1,029 | 1,048 
4,40 0,992 | -1,012:| 1,032 | 1,052 |-1,073 
4,50 1,014 | 1,035 | 1,056 | 1,076 | 1,097 
4,60 1,037 | 1,058 | 1,079 | 1,100 | 1,121 
4,70 1,059 | 1,081 | 1,103 | 1,124 | 1,146 
4,80 1,082 | 1,104 | 1,126 | 1,148 | 1,170 
4,90 1,104 | 1,127 | 1,150 | 1,172 .|:1,194 
5,00 127411503773 7,196 0219 
5,10 1,150 | 1,173 | 1,196 | 1,220.| 1,243 
5.20 1,172 { 1,196: 1,220 | 1,244 | 1,268 
5,50 1,195 { 1,219 | 1,243 | 1,268 | 1,292 
5,40 1,217 |:1}242 | 1,267 | 1,292 | 1,316 
3,50 1,240 | 1,265 | 1,290 | 1,316 | 1,341 


.|mce.de.|mc.dc.jmc.dc. 


0,273 
0,298 
0323 
0,348 
0,372 


0,397 
0,422 
0,447 
0,472 
0,497 


0,521 
0,546 
0,571 
07596 
0,621 


0,646 
0,670 
0,695 
07720 
07745 


0,770 
0,795 
0,820 
0,844 
0,869 


0,894 
0,919 
0944 
0968 
0,993 


1,018 


0,243 
0,265 
0,287 
0,309 
0331 


0,353 
0,376 
0,398 
0,420 
‘0,442 


0,464 
0,486 
0,508 
0,530 
07552 


0,574 


0,596 


0,619 


0,641 
0,663. 


0,685 
0,707 
0,729 
0,751 
0773 


0,795 
0,817 
0°839 
0,862 
0.884 


0,906 
0,928 
0,950 
0,972 
0,994 


1,016 
1,038 
1,060 
1,082 


17104 


1,127 
1,149 
1,171 
1/198 
1,215 


0,248 
0.271 
0,293 
0,816 
0,338 


0,361 
0,384 
0406 
0,429 
0451 


0,474 
0,496 
0,519 
0,541 
0,564 


0,587 
0,609 
07632 
0°654 
0,677 


0,699 
07722 
0,744 
0,767 
0,790 


0,812 
0,835 
0,857 
0,880 
0,902 


0,925 
0,948 
0,970 
0,993 
1/015 


1,038 
1,060 
1,083 
17105 
1,128 


1,151 
1,173 
1,196 
17218 
1,241 


Lungh. 
in metr 
e 
centim. 


6,70 


nt air 


i ST ne 


sasa sO 


- 


- 


- 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


[AG Xx 49|46Xx50]46x 51|46x52|46x 58 


mce.de 


1,262 
1,285 
1,307 
1,339 
1,352 


1,375 
1,397 


.|mc.dc 


1,288 
1,311 
17334 
1,357 
1,380 


1,403 
1/426 
1,449 
1,472 
1/495 


1,518 
1,541 
1,564 
1,587 
1,610 
1,633 
1,655 
1679 
17702 
1,725 


1,748 
1,771 
1,794 
1,817 
1,840 


1,863 
1/886 
17909 
17932 
17955 


1,978 


.\me.de.|mc.de. 


1,314 
1)337 
1,361 
1,384 
17408 


1,431 
1,455 
1,478 
1,501 
1,525 


1,548 


pd id pd pipi pd di 
x 0 I 
WOW 
© © dI 


1,340 
1,363 
1,387 
1,411 
1435 


1,459 
1,483 
1,507 
17531 
1,555 


1,579 
1,603 
1.627 
1,650 
1,674 


1,698 
1,722 
17746 
1,770 
1,794 


1,818 
1,842 
1,866 
1,890 
1,914 


1,938 
1,961 
1,985 
2,009 
2,033 


2,057 
2.081 
2.105 
2,129 


2,153. 


2,177 
2,201 
2.225 
2,248 
2,272 
2,296 
2,320 
2,944 
2,368 
2,392 


me.de. 


1,365 
1/389 
1,414 
1,438 
1,463. 


feed nd ai pis nta 
To a sc uao 
SRG LÌ nato 
SW WO USD 


o 


1,391 
1,416 
1,A4l 
1,465 
1,490 


1,515 
1,540 


4AGx 54/47. x 47 
me.de. 


me.de. 


1,237 
1,259 
1,281 
1,303 
1,325 


1,347 
1,370 
1,392 
1,4l4 
1,436 


1,966 
1,988 


2.010 
2,032 
2,054 
2,076 
2,099 


2,121 


2.165 
2,187 
2.209 


2,143. 


47x48 
Îme.de. 


1,263 
1,286 
1,308 
1,331 
1,354 


1,376 
1,399 
1,421 
1.444 
1,466 


1,489 
1,512 
1,534 
1,557 
1,579 


Do SR WE 


2,166 
2,188 
2,211 
2,233 
2,256 


47x49 


mce.de. 


1,290 
1,313 
1,336 
1,359 
382 


3405 
,428 


sbira ICgf e 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


Lungh. 
in metri 
e 4Tx50/47x51 
SPRAIPO. me.de.|me.de. 
1,10 0,258 | 0,264 
1,20 0,282 | 0,288 
1,30 0,305 | 0,312 
1,40 0,329 | 0,336 
1,50 0,332 | 0,360 
1,60 0,376 | 0,384 
1,70 0,399 | 0,407 
1,80 0,423 | 0,431 
1,90 0,446 | 0,455 
2,00 0,470 | 0,479 
2,10 0,493 | 0,503 
2,20 0,517 | 0,527 
2,30 0,540 | 0,551 
2,40 0,564 | 0,575 
2,50 0,587 | 0,599 
2,60 0,611 | 0,623 
2,50 0,634 | 0,647 
2,80 0,658 | 0,671 
2,90 0,681 | 0,695 
3,00 0,705 | 0,719 
3,10 0,728 | 0,743 
3,20 0,752 | 0,767 
3,80 0,775 | 0,791 
3,40 0,799 | 0,815 
3,50 0,822 | 0,839 
3,60 0,846 | 0,863 
8,60 0,369 | 0,387 
3,89 0,893 | 0,911 
3,90 0,916 | 0,935 
4,00 0,940 | 0,959 
4,10 0,963 | 0,983 
4,20 0,987 | 1,007 
4,90 1,010 | 1,031 
4,40 1,034 | 1,055 
4,50 1,057 | 1,079 
4,60 1,081 | 1,108 
4,70 1,104 | 1,127 
4,80 1} 328 41151 
4,90 1,151 | 1,175 
5,00 1,175 | 1,198 
5,10 1,198 | 1,222 
5,20 1,222 | 1,246 
5,90 1,245 .| 1,270 
5,40 1,269 | 1,294 
5,50 1,292 | 1,318 


i 
47 X52/47 X 53/47 x54l47 Xx55 
me.de.|me.de.|me.de.|me.de. 


0,269 
0,293 
0,318 
0,342 
0,367 


0,391 
0,415 
0,440 
0,464 
0,489 


0,513 
0,538 
0,562 
0,587 
0;611 


0,635 
0,660 
0,684 
0709 
0,733 


0,758 
0,782 
0,807 
0,831 
0,855 


0,880 
0,904 
0,929 
0,953 
0,978 


1,002 
1,026 
1,051 
1,075 
1,100 


1,124 
1,149 
1,173 
1,198 
1,222 


1,246 
1;271 
17295 
1,320 
1,344 


0,274 
0,299 
0,324 
0,349 
0,374 


0,399 
0,423 
0,448 
0,473 
0,498 


0,523 
0,548 
0,573 
0,598 
0,623 


0,648 
0,673 
0,697 
0,722 
0,747 


0,772 
0,797 
0,822 
0,847 
0,872 


0,897 
0,922 
0,947 
0,971 
0,996 


1,021 
1,046 
1,071 
1,096 
1,121 


1,146 
1,171 
1,196 
11221 
1245 


1,270 
1,295 
1,320 
1,345 
1,370 


0,279 
0,305 
0,330 
0,355 
0,381 


0,406 
0,431 
0,457 
0,482 
0,508 


0,533 
0,558 
0,584 
0,609 
01634 


0,660 
0685 
0711 
0,736 
07761 


0;787 
0,812 
07838 
0,863 
03888 


0,914 
0,939 
0,964 
0,990 
1,015 


1,041 
1,066 
1,091 
1;117 
1,142 


1,167 
1,193 
1,218 
1,244 
1,269 


1,294 
1,320 
1,345 
1,371 
1,396 


0,284 
0,310 
0,336 
0,362 
0,388 


0,413 
0,439 
0,465 
0,491 
0,517 


0,543 
0,569 
0,594 
0,620 
0,646 


0,672 
0,698 
0,724 
0,749 
07775 


0,801 
0,827 
0,853 
0,878 
0,904 


0,930 
0,956 
0,982 
1,008 
1,034 


1,060 
1085 
1111 


47Xx56/48Xx47 


me.de. 


0,239 
0,316 
0,342 
0,368 
0395 


0,421 


0447: 


ATA 
0.500 
0,526 


0,553 
0,579 
0,605 
07631 
0658 


0,684 
0,710 
0,737 
0,763 
07789 


0,816 
0,842 
0,868 
07895 
0,921 


0,947 
0,974 
17000 
1026 
1,053 


1,079 
1,105 
1,132 
1,158 
1,184 


1,210 
1,237 
1,263 
1,289 
17316 


1,342 
1,368 
1)395 
17421 


| 1547 


me.de. 


0,218 
0271 
0,293 
0,316 
0,338 


0,361 
0,384 
0,406 
0,429 
0,451 


0,474 
0496 
0,519 
0541 
0,564 


0,587 


0,609 


0,632 
0,654 
0,677 


0,699 
0.722 
0,744 
0767 
07790 


0,812 
0,835 
07857 
0,880 
0,902 


0,925 
0,948 
07970 
0,993 
1,015 


1,038 
1,060 
1,083 
17105 
1,128 


1,151 
1,173 
1196 
17218 
1,241 


Lungh. 
in metri][ 


e 47Xx50|47x51/47x52 


centim. | me.dc.|me.dc.|mc.de. 
1,316 | 1,342 | 1.369 

1,339 | 1,366 | 1,398 

1,363 | 1,390 | 1,418 

1,386 | 1,414 | 1,442 

1,410 | 1,438 | 1,466 

6,10 1,433 | 1,462 | 1,491 
6,20 1,457 | 1,486 | 1,515 
6,30 1,480 | 1,510 | 1,540 
6,40 1,504 | 1,554 | 1,564 
6,50 1,527 | 1,558 | 1,589 
6,60 1,551 |.1,582 | 1,613 
6,70 | 1,574 | 1,606 | 1,637 
6,80 || 1,598 | 1,630 | 1,662 
6,90 1,621 | 1,654 | 1,686 
1,00 1,645 | 1,678 | 1,711 
7,10 {1,668 | 1,702 | 1,735 
7,20 1,692 | 1,726 | 1,760 
7,30 MR. 2151: 750.101, 784 
7,40 1,739 | 1,774 | 1/809 
7,50 1,762 | 1,798 | 1,833 
7,60 1,786 | 1,822 | 1,857 
1,70 1,809 | 1,846 | 1,882 
7,80 1,833 | 1,870 | 1,906 
7,90 1,856 | 1,894 | 1,931 
8,00. || 1,880 | 1,918 | 1,955 
‘8,10 1,903 | 1,942 | 1,980 
8,20 1,927 | 1,966 | 2,004 
8,30 1,950 | 1,990 | 2,029 
8,40 1,974 | 2,013 | 2,053 
8,50 1,997 | 2,037 | 2,077 
8,60 || 2,021 | 2,061 | 2,102 
8,70 || 2,044 | 2,085 | 2,126 
8,80 {{ 2,068 | 2,109 | 2,151 
8,90 2,091 | 2,133 | 2,175 
9,00 {{ 2,115 | 2,157 | 2,200 
‘9,10 2,138 | 2,181 | 2,224 
9,20 {2,162 | 2,205 | 2,248 
9,80 || 2,185 | 2,229 | 2,273 
9,40. || 2,209 | 2,253 | 2,297 
9,50. || 2,232 | 2,277 | 2,322 
9,60. || 2,256 | 2,301 | 2,316 
9,70. || 2,279 | 2,325 | 2,371 
9,80 2,303 | 2,349 | 2,395 
9,90 2,326 | 2,373 | 2,420 
10,00. | 2,350 | 2,397 | 2,444 
12. — BeLLUOMIxÒI, Pront. 


ALTEZZA E 


‘17495 | 1,523 | 1551 
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LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


4TX58|47X54|47X55|47X56|4Sx47! 


me.de.|me.de.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc. 


1,395 | 1,421 | 1,447 | 1,474 | 1,263 
1,420 | 1,447 | 1,473 | 1,500 | 1,286 
1/445 | 1,472 | 1,499 | 1/526 | 1,308 
1,470 | 1,497 | 1525 | 1,553 | 1,331 
1579 | 1,354 
1,520 | 1,548 | 1,577 | 1,605 | 1,376 
1,544 | 1,574 |1 1,6 
1,569 | 1,599 | 1 1,6 
1,594 { 1,624 | 1 
1,619 | 1,650 | 1 
1,644 | 1,675 | 1 
1,669 | 1,700 | 1 
1,694 | 1,726 | 1 
1 
i 
1 


1,719 | 1,751 | 1,783 | 1,816 | 1557 
1.744 | 1,777 | 1,809 | 1,842 | 1579 
1,769 | 1,802 | 1,835 | 1,869 | 1,602 
1°794 | 1827 | 1,861 | 1,896 | 1,624 
17818 | 1,853 | 1887 | 17922! 1,647 
1843 | 1,878 | 15913 | 17948 | 1,669 


1,868 | 1,903 | 1,938 | 1,975 | 1,692 


1,893 | 1,929 | 1,965 | 2,001 | 1,715 
1918 | 1.958 | 1,990 | 2027 | 1,737 
1,943 | 17980 | 25016 | 2,054 | 1,760 
1,968 | 2,005 | 2,042 | 2°080 | 1,782 


17993 | 25030 | 2,068 | 27106 | 15805 | 


2,018 | 2,056 | 2,094 | 2,133 | 1,S27 
2,043 | 2°081 | 2,119 | 2, 
2.068 | 2107 | 2,145 | 2,185 | 1,872 


2,092 | 21132 | 2,171 | 27212 | 1/895 | 


2117 | 2,157 | 2,197 | 27238 | 1°9f8 


2,142 | 2,183 | 2,223 | 2,264 | 1,940 | 
27167 | 2,208 | 21249 | 27291 | 1,963 |£ 


2,192 | 2:233 | 2,275 | 2,317 | 1,985 
2,217 | 27259 | 2,300 | 2/343 | 2.008 
2.249 | 2,284 | 2,326 | 2,370 | 2,030 


2,267 | 2,310 | 2 
27299 | 2335 | 27 
2317 | 21360 | 27 
2,342 | 2,386 2 
2,366 | 2411 | 2455 


2,391 | 2,436 | 2,481 | 2,528 | 2,166 
416 | 2,462 | 2,507 | 2,554 | 2,188 
2,441 | 2,487 | 2,583 | 2,580 | 2/211 
2,466 | 2,513 | 2,559 | 2,607 | 21233 
2,491 | 2,538 | 2,585 | 2,633 | 21256 


per la cub. dei legnami. 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI. 


Lungh. 
io mettiti gs n | 
e ASX 49/45 x 50/48xX51|48x 52/48x 53|/48x 54|48x 55|48x 56 
Cao: me.de.|mc.de.|mc.de.|mc.de.imc.de.|mc.dc.|me.dc.|me.de. 
1,10 0,259 | 0,264 | 0,269 | 0,275 | 0,280 | 0,285 | 0,290 | 0,295 
1,20 0,282 | 0,283 | 0,294 | 0,300 | 0,305 | 0,311 | 0,317 | 0,322 
1,30 0,306 | 0,312 | 0,318 | 0,324 | 0,331 | 0,337 | 0,343 | 0,349 
1,40 0,329 | 0,366 | 0,343 | 0,349 | 0,356 | 0,363 | 0,369 | 0,376 
1,590 0,353 | 0,360 |:0,367 | 0,374 | 0,382 | 0,389 | 0,396 | 0,403 
1,60 0,376 | 0,384 | 0,392 | 0,399 | 0,407 | 0,415 | 0,422 | 0,430 
1,70 0,400 | 0,408 | 0,416 | 0,424 | 0,432 | 0,441 | 0,449 | 0,457 
1,80 0,423 | 0,432 | 0,441 | 0,449 | 0,458 | 0,467 | 0,475 | 0,484 
1,90 0,447 | 0,456 | 0,465 | 0,474 | 0,483 | 0,492 | 0,501 | 0,511 
2,00 0,470 | 0,480 | 0,490 | 0,499 | 0,509 | 0,518 | 0,528 | 0,537 
2,10 0,494 | 0,504 | 0,514 | 0,524 | 0,534 | 0,544 | 0,554 | 0,564 
2,20 0,517 | 0,528 | 0,539 | 0,549 | 0,560 | 0,570 | 0,581 | 0,591 
2,30 0,541 | 0,552 | 0,563 | 0,574 | 0,585 | 0,596 | 0,607 | 0,613 
2.40 0,564 | 0,576 | 0,588 | 0,599 | 0,611 | 0,622 | 0,633 | 0,645 
2,50 0,588 | 0,600 | 0,612 | 0,624 | 0,636 | 0,648 | 0,660 | 0,672 
2,60 0,612 | 0,624 | 0,636 | 0,649 | 0,661 | 0,674 | 0,686 | 0,699 
2,70 0,635 | 0,648 | 0,661 | 0,674 | 0,687 | 0,700 | 0,713 | 0,726 
2,80 0,659 | 0,672 | 0,685 | 0,699 | 0,712 | 0,726 | 0,739 | 0,752 
2,90 0,682 | 0,696 | 0,710 | 0,724 | 0,738 | 0,752 | 0,765 | 0,779 
3,00 0,706 | 0,720 | 0,734 | 0,749 | 0,763 | 0,778 | 0,792 | 0,306 
8,19 0,729 | 0,744 | 0,759 | 0,774 | 0,789 | 0,804 | 0,818 | 0,833 
3,20 0,753 | 0,768 | 0,783 | 0,799 | 0,814 | 0,829 | 0,845 | 0,860 
3,30 0,776 | 0,792 | 0,808 | 0,824 | 0,840 | 0,855 | 0,871 | 0,887 
3,40 0,800 | 0,816 | 0,832 | 0,849 | 0,865 | 0,881 | 0,897 | 0,914 
3,50 0,823 | 0,840 | 0,857 | 0,874 | 0,890 ! 0,907 | 0,924 | 0,941 
3,60 0,847 | 0,364 | 0,881 | 0,899 | 0,916 | 0,933 | 0,950 | 0,967 
3,7 0,870 | 0,888 | 0,906 | 0,924 | 0,941 | 0,959 | 0,977 | 0,994 
3,80 0,894 | 0,912 | 0,930 | 0,948 | 0,967 | 0,985 | 1,003 | 1,021 
3,90 0,917 | 0,936 | 0,955 | 0,973 | 0,992 | 1,011 | 1,029 | 1,048 
4,00 0,941 | 0,960 | 0,979 | 0,998 | 1,018 | 1,037 | 1,056 | 1,075 
4,10 0,964 | 0,984 | 1,004 | 1,023 | 1,043 | 1,063 | 1,082 | 1,102 
4,20 0,988 | 1,008 | 1,028 | 1,048 | 1,068 | 1,089 | 1,109 | 1,129 
4,80 1,011 | 1,032 | 1,053 |-1,073 | 1,094 | 1,115 | 1,135 | 1,156 
4,40 1,035 | 1,056 | 1,077 | 1,098 | 1,119 | 1,140 | 1,161 | 1,183 
4,50 1,058 | 1,030 | 1,102 | 1,123 | 1,145 | 1,166 | 1,189 | 1,209 
4,60 1,082 | 1,104 | 1,126 | 1,148 | 1,170 | 1,192 | 1,214 | 1,236 
4,70 1,105 | 1,128 | 1,151 | 1,173 | 1,196 | 1,218 | 1,241 | 1,263 
4,80 1,129 | 1,152 | 1,175 | 1,193 | 1,221 | 1,244 | 1,267 | 1,290 
4,90 1,152 | 1,176 | 1,200 | 1,223 | 1,247 | 1,270 | 1,293 | 1,317 
5,00 1,176 | 1,200 | 1,224 | 1,248 | 1,272 | 1,596 | 1,920 | 1,344 
5,10 1,200 | 1,224 | 1,248 | 1,273 | 1,297 | 1,322 |\1,346.| 1,971 
5,20 1,223 | 1,248 | 1,273 | 1,298 | 1,323 | 1,348 4 1,373 | 13398 
5,30 1,247 | 1,272 | 1,297 | 1,323 | 1,348 | 1,374 | 1,399 | 1,424 
5,40 1,270 | 1,296 | 1,322 | 1,348 | 1,374 | 1,400 | 1,425 | 1,451 
5,50 1,294 | 1,320 | 1,346 | 1,373 | 1,399 | 1,426 | 1,452 | 1,478 
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‘ ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


48 Xx 49/48x 50/4Sx 51|48x 52/48 x 58/48 x 54/48x 55|48x 56 i 
.|me.de.|mc.de.|mc.dc.|me.dc 


me.de. 


1,317 
1,841 
1,364 
1,388 
LAI 


1,433 
1,458 
1,482 
1/505 
1,529 
1,552 
1576 
1,599 
1,623 
1°646 


e) 


1,670 
1’693 
1,717 
1,740 
1,764 


1,788 
1,811 
1,835 
1,858 
1,882 


1,905 
1,929 
1,952 
17976 
1,999 


2,023 
2,046 
2.070 


2,093 


9 


2117 


2,140 
2,164 
2187 
27211 
2234 


2,258 
27281 
2/305 
2,328 
21352 


mce.de. 


1,344 
1,368 
17392 
1,416 
1,440 


1,464 
1,488 
1,512 
11536 
1,560 


1,584 
1,608 
1,632 
17656 
1,680 


1,704 
1,728 
1,752 
17776 
1,800 


1,824 
1,848 
1/872 
1,896 
1,920 


1,944 
1,968 
1,992 
2,016 
2,040 


| 2,064 


2,088 
2,112 
2136 
2,160 


2,184 
21208 
2,232 


2,256 
2,280 


2,304 
2328 
21352 
2,376 
2,400 


me.de 
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1,371 
1395 
1,420 
1,444 
1,469 


1,493 
1518 
1542 
1,567 
1,591 


1,616 
1640 
1,665 
1,689 
1,714 


1,738 
1,763 
1,787 
1,812 
1,836 


- 


© 
9] 
O: 
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DO DO DO DI DO TO DO DO 
DHT“ HH 

UN 
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1,398 
1,423 
1,448 
17473 
17498 


1,523 


1,452 
1,477 
1,503 
1,529 
1,555 


1,581 
1607 
1,633 
1,659 
1,685 


1,711 
1,735 
1,763 
1,788 
1,814 


1,840 
1866 


1,478 
1,505 
1,531 
1,557 
1,584 


1,610 
1,636 
1,663 
1,690 
1,720 


1,742 
,769 
‘795 
,822 
‘843 

T4 


l 
l 
1 
1 
1,87: 
1 


.|mc.dc. 


1,505 
1,532 
1,559 
1,586 
1,613 


1,640 
1,666 
17694 
17720 
1,747 


1,774 
1,801 
17828 
1;855 
1,881 


1,908 
1,935 
1,962 
17989 
2016 


2,042 
2,070 
2,096 
2,123 
2,150 


2,177 
2204 
2231 
2,258 
27285 


2,311 
2,338 
21365 
2398 
2.419 


2,446 
2,473 
2,499 
2,527 
2,553 


2,580 
2,607 
2.634 
2654 
2,688 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri i | 
e 49x50 49Xx 51/49 x 52/49 x 53/49 x54/49x55|49x 56/49x 57 
centim. 


49x58 


BARA me.de.|mc.dc.|me.dc.|me.dc.|mc.dc.|me.dc.{mc.dc. 


1,10 ||0,269| 0,275 | 0,280 | 0,286 | 0,291 | 0,296 | 0,302 | 0,307 | 0,312 
1,20 0,294 | 0300 | 0,306 | 0,312 | 0,318 | 0,323 | 0,329 | 07333 | 0,341 
1/30 || 07318 | 0,325 | 0/331 | 0,338 | 0,344 | 0/350 | 01357 | 07363 | 0,369 
140 ||0,343 | 0,350 | 0,357 | 0,364 | 0,370 | 01377 [0,384 | 0/391 | 0,398 
1,50 |0,367|0,375 | 0,382 | 0,390 | 0,397 | 0,404| 0,412 | 01419 | 0,126 


1,60 || 0,392 | 0,400 | 0,408 | 0,416 | 0,423 | 0,431 | 0,439 | 0,447 | 0,456 
1,70 | 0,416 | 0,425 | 0,433 | 0,441 | 0,450 | 0,458 | 0,466 | 0,475 | 0,483 
1,80 || 0,441 | 0,450 | 0.459 | 0,467 | 0476 | 0,485 | 0,494 | 07502 | 0,511 
190 ||0,465 | 0,475 | 0,484 | 0,493 | 0,503 | 0,512 | 0,521 | 0,530 | 0,540 
2:00 || 0,490 | 0,500 | 0,510 | 0,519 | 0,529 | 0,539 | 0,549 | 0,558 | 0,568 
0 

0 


0,514 | 0,525 | 0,535 | 0,545 | 0,556 | 0,566 | 0,576 | 0,584 | 0,596 
0,539 | 0,550 | 0,561 | 0,571 | 0,582 | 0,593 | 0,604 | 0,612 | 0,625 
2:30 | 0,563 | 0,575 | 0,586 | 0,597 | 0,609 | 0,620 | 0,631 | 0/640 | 0,653 
240 ||0,588 | 0600 | 0,612 | 0,623 | 0,635 | 0/647 | 0,659 | 0/668 | 0,682 
250 {0,612 |0,625 | 0,637 | 0,649 | 0,661 | 0,674 | 0,686 | 0,695 | 0,710 


2,60 || 0,637 | 0,650 | 0,662 | 0,675 | 0,688 | 0,701 | 0,713 | 0,723 | 0,739 
270 ||0,661 | 0,675 | 0,688 | 0,701 | 0,714 | 0,728 | 0,741 | 0,751 | 0,767 
280 |[0,686! 0.700 | 0713 | 0,727 | 0,741 | 0,755 | 0,768 | 0,779 | 0,795 
290 ||0,710| 0/725 | 0,739 | 0,753 | 0,767 | 0,782 | 0,796 | 0,807 | 0,524 
3:00 || 0,735 | 0750 | 0,764 | 0,779 | 0,794 | 0,808 | 0,823 | 0,835 | 0,852 


3,10 {|0,759| 0,775 | 0,750 | 0,805 |/0,820 | 0,835.| 0,851 | 0,862 | 0,881 
3720 ||0,784|0/800 | 0,815 | 0,831 | 0,847 | 0,862 | 0,878 | 0,890 | 0,909 
8789 [0,808 | 0,825 | 0,841 | 0,857 | 0,873 | 0,889 | 0,906 | 0,918 | 0,93S 
3,40 |{0,833| 0,850 | 0,866 | 0,883 | 0,900 | 0,916 | 0,933 | 0,946 | 0,966 
8,50 |{0,857|0,875 10,892 | 0,909 | 0,926 | 0,943 | 0,960 | 0,974 | 0,994 
3,60 || 0,382 | 0,900 | 0,917 | 0,935 | 0,953 | 0,970 | 0,988.| 1,002 | 1,023 
3570 | 0,906 | 0,925 | 0,943 | 0,961 | 0,979 | 0,997 | 1,015 | 1,029 | 1,051 
8,80 || 0,931 | 0,950 | 0,968 | 0,987 | 1,005 | 1,024 | 1,043 | 1,057 | 1,080 
8/90 || 0,955 | 0/975 | 0,994 | 1,013 | 1,032 | 1,051 | 1,070 | 1,035 | 1,108 
4,00 ||0,980 | 1,000 | 1,019 | 1,039 | 1,058 | 1,078 | 1,098 | 1,113 | 1,137 
4,10 |{1,004|1,025 | 1,045 | 1,065 | 1,085 | 1,105 | 1,125 | 1,141 | 1,165 
4,20 {1,029 | 1,050 | 1,070 | 1,091 | 1,111 | 1,132 | 1,152 | 1,169 | 1,193 
4,80 {| 1,053 | 17075 | 1,096 | 1,117 | 1,138 | 1,159 | 1,180. | 1,196 | 1,222 


440 ||1,078|1,100 | 1,121 | 1,143 | 1,164 | 1,186 | 1,207 | 1,124 | 1,250 


4,50 || 1,102 | 1,125 | 1,147 | 1,169 | 1,191 | 1,213 | 1,235 | 1,152 | 1,279 
4,60 |{1,127 |1,150|1,172 | 1,195 | 1,217 |1,240 | 1,262] 1,180 | 1,307 
4,70 |1,151|1,175]|1,198 | 1,221 | 1,244 |1,267 | 1,290 | 1,208 | 1,335 
480 || 1,176 | 1,200 | 1,223 | 1,247 | 1,270 | 1,294 | 1,317 | 1/236 | 1,364 
490 || 1/200 | 17225 | 1,249 | 1,273 | 1,297 | 1,321 | 1,345 | 1,264 | 1,392 
5,00 || 1,225 | 11249 | 1,274 | 1,298 |1,323|1,347| 1,372|1,292 | 1,421 
5,10 |{1,249 {1,274 | 1,299 | 1,324 | 1,349 |1,374| 1,399 | 1,320 | 1,449 
5,20 | 1,274 | 1/299 | 1,325 | 1,350 | 1,376 | 1,401 | 1,427 | 1,348 | 1,477 
520 {1,298 | 11324 | 1,350 | 1,376 | 1,402 | 1,428 1454 | 1375 | 1,506 
5,40 || 1,323 | 17349 | 17376 | 1,402 | 17429 | 1,455 | 1;482 | 1,403 | 1,534 
5,50 ||1,347]1/374|1,401| 1,428 | 1,455 | 1,482] 1,509 | 1,481 | 1,563 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


49x50|/49x51|49x 52 


me.de 


1,372 
17396 
17421 
1°445 
17470 


1,494 
17519 
1543 
17568 
11592 


1,617 
1,641 
1’666 
1°690 
17715 


1,739 
17764 
17788 
1/813 
17837 


1,862 
1,886 
1911 
1,935 
1,960 


1,984 
2.009 
2,033 
2,058 
2,082 


2,107 
2131 
27156 
27180 
2,205 


2,229 
2/254 
2278 
27303 
2,327 


2,352 
2376 
2401 
2405 
2450 


1,399 
1°424 
17449 
10474 
1,499 


1,524 
17549 
1,574 
1,599 
1624 


1,649 
1,674 
1/699 
1,724 


1,749 


È) 


1,774 
17799 
1824 
1'S49 
10874 


1,899 
1.924 
1.949 
1,974 
17999 


2,024 
2,049 
2074 
2099 
2,124 


2,149 
2174 
27199 
2224 
2,249 


2,274 
2209 
2324 
2,349 
2374 


2,399 
2424 
2449 
DATA 
27499 


.|mce.dc. 


mce.de. 


49x58 
mc.de. 


49x54 
me.de. 


49x55 
mce.de. 


49x 56 
mc.de. 


49x57 


me.de. 


1,427 
17452 
11478 
1,503 
1,529 
1,554 
17580 
1°605 


1,454 
1/480 
1.506 
1,532 
11558 


1,584 
1/610 
1°636 
1°662 
17688 


1,714 
17740 
17766 
17792 
1/818 


1,844 
1,870 
1,896 
11922 
15948 
1,974 


2000 
2026 


1,482 
1/508 
17535 
1/561 
1/588 


1,614 
1,641 
17667 
1,693 
1,720 


1,746 
17773 
17799 
1,826 
17852 


1,879 
17905 
1,932 
17958 
V9S4 
2,011 
2.037 
2.064 
2.050 
2117 


2,143 
2170 
2.196 
2293 
2249 


2,276 
27302 
27328 
2355 
2381 


2,408 
2434 
2461 
2487 
2514 


2,540 
2.567 
2,593 
2.620 
27646 


1,509 


1,537 
1,564 
11552 
1,619 
1,646 


1,674 
1,701 
1,729 
1,756 
1784 


1,811 
1,838 
17866 
1,893 
1,921 


1,948 
17976 
2.003 
2031 
2058 


2,085 
2113 
2.140 
2168 
2,195 


2.223 
2250 
2278 
2305 
27332 


2,360 
2.387 
20415 
2442 
2,470 


2,497 
2524 
2552 
2579 
2607 


2,634 
2.662 
2,689 
27717 
2744 


1,459 
1,487 
1,515 
1,543 
1,571 


1,703 
1,731 
17759 
11787 
1,815 


1,843 
1,871 
1,891 
1,927 
1,955 
1,983 
2011 
2039 
2067 
2094 


2,122 
2150 
2178 
2206 
2234 


2,262 
27290 
27318 
2°346 
2,374 


2.402 | 


27430 
2458 
2486 
2513 


2541 
2569 
21597 
2.625 
2,653 


2,680 
2.708 
2716 
2744 
2772 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
in metri 
e 50x49/50x 50 50x51/50x52/50x583/50x54/50x55/50x56 50x57 


centim. 
me.de.|me.de.|mc.dc.mc.dc.|me.dc.|mc.dc.|mc.de.|mc.de.|mce.dc. 


1,10 ||0,269 | 0,275 | 0,230 | 0,286 |0,291 | 0,297 | 0,302 | 0,308 | 0,313 
1,20 || 0,294 | 0,300 | 0,306 | 0,312 | 0,318 | 0,324 | 0,330 | 07336 | 07342 
1,30 |{ 0,318 | 0,325 | 0,331 | 0,338 |0,344 | 07351 | 0/357 | 0364 | 07370 
1,40 || 0,343! 0,350 | 0,337 | 0,364 | 0,371 | 07378 | 0,385 | 0,392 | 07399 
1,50 || 0,367 |0,375 | 0,382 | 0,390 | 0,397 | 07405 | 0,412 | 0:420 | 07427 


1,60 || 0,392 | 0,400 | 0,408 | 0,416 | 0,424 | 0,432 | 0,440 | 0,448 |:0,456 
1,70 | 0,416 | 0,425 | 0,433 | 0,442 | 0,450 | 0,459 | 0,467 | 0,476 | 0,484 

0 || OJ441]|0,450 | 0,459 | 0468 | 07477 | 07486 | 0,495 | 0,504 | 01513 
0 || 0,465 | 0,475 | 07484 | 07494 | 07503 | 07513 | 0,522 | 0,532 | 05541 
00 |[ 0490 | 0,500 | 07510 | 0,520 | 07530 | 0/540 | 0,550 | 0,560 | 01570 


2,10 | 0,514] 0,525 | 0,535 | 0,546 | 0,556 | 0,567 |0,577 | 0,588 | 0,598 
2.20 | 0,539 | 0,550 | 0,561 | 0,572 | 0,583 | 0,594 | 0,605 | 0,616 | 0,627 
2.30 | 0,563 | 0,575 | 07586 | 0.598 | 0/609 | 0/621 | 0,632 | 0,644 | 0655 
2.40  |0,588 | 0,600 | 0,612 | 0,624 | 0,636 | 0,648 | 0,660 | 0,672 | 0684 
2.50 || 0,612 | 0,625 | 0,637 | 0,650 | 0,662 | 0/675 | 0,687 | 0,700 |. 0712 


2,60 | 0,637 | 0,650 | 0,663 | 0,676 | 0,689 | 0,702 | 0,715 | 0,728 | 0,741 
2.70 || 0,661 |0,675 | 0,688 | 0.702 | 0,715 | 0729 | 0,742 | 0,756 | 01770 
2.80 | 07686 | 0700 | 07714 | 07728 | 07742 | 0,756 | 0,770 | 0,784 | 0798 
2.90 {107710 | 0,725 | 07739 | 0754 | 0,768 | 07783 | 0,797 | 0,812 | 0,826 
3,00 | 0,735 | 0750 | 07765 | 0780 | 07795 | 07810 | 0,825 | 0,840 | 0,855 


3,10 || 0,759 | 0,775 | 0,790 | 0,806 | 0,821 | 0,837 | 0,852 | 0,868 | 0,883 
3,20 |0,784|0,800 | 0;816 | 0,832 | 0,848 | 0,864 | 0,880 | 0,896 | 0,912 
3,30 || 0,808 | 0,825 | 0/S41 | 07858 | 0,874 | 07891 | 0,907 | 0,924 | 05940 
3,40 ||0,833 | 0,850 | 0,867 | 0,884 | 0,901 | 0,918 | 0,935 | 0,952 | 0,969 
3,50 | 0857 |0/875 | 0892 | 0/910 | 0/927 | 07945 | 0,962 | 0,980 | 05997 
3,60 || 0,882 | 0,900 | 0,918 | 0,936 | 0,954 | 0,972 | 0,990 | 1,008 | 1,026 
3,70 | 0,906 | 0.925 | 0,943 | 0,962 | 0,980 | 07999 | 1,017 | 1,036 | 1/054 
3,80 || 0,931 |0,950 | 0,969 | 0,988 | 1,007 | 1026 | 1,045 | 1,064 | 1,083 
3,90 |0,955 | 0/975 | 0,994 | 17014 | 17033 | 17053 | 15072 | 1,092 | 1}111 
4.00 | 0,980 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 17060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,140 
4,10 |1,004|1,025 | 1,045 | 1,066 | 1,086 | 1,107 | 1,127 | 1,148 | 1,168 
4,20 || 10029 | 17050 | 10071 | 1°092 | 1,113 | 17134 | 1/155 | 1,176 | 17197 
4,80 | 17053 | 1,075 | 17096 | 17118 | 1,139 | 1/161 | 1/182 | 1,204 | 17225 
440 | 17078 | 1,100 | 1,122 | 1,144 | 1/166 | 1,188 | 17210 | 1232 | 1254 
4,50 | 1,102 | 1,125 | 1147 |1,170 | 1,192 | 1/215 | 1/237|1,260 | 1,282 
4,60 |1,127|1,150 | 1,173 | 1,196 | 1,219 | 1,242 | 1,265 | 1,288 | 1,311 
4,70 |1,151|17175 | 17198 | 17222 | 1,245 | 17269 | 1,292 | 1/316 | 1340 
4.80 ||17176 | 1200.| 17224 | 1°248 | 17272 | 17296 | 1/320 | 1/344 | 17368 
4,90 | 1,200 | 1/225.! 17249 | 1,274 | 1,298 | 1323 | 1,347 | 1/372 | 15396 
5,00 || 1,225 | 11250 | 17275 | 17300 | 17325 | 17350 | 15375 | 1,400 | 15425 
5,10 | 1,249 | 1,275 | 1,300 | 1,326 | 1,351 | 1,377 | 1,402 | 1,428 | 1,453 
5,20 || 1,274 | 1,300 | 1326 | 17352 | 17378 | 17404 | 1490 | 1,456 | 1;482 
5,30. || 1,298 | 1,325 | 17351 | 17378 | 17404 | 1°431 | 17457 | 1°484 | 1°510 
5,40 || 1,323 | 17350 |1,377 | 17404 | 1,431 { 17458 | 1/485 | 1/512 | 15539 
5,50 | 1347 | 17375 | 1,402 | 1,430 | 1/457 | 1/485 | 1°512 | 1,540 | 1,567 
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Lungh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


in metri 
GC, 50x49 50x50|50x 51 50x52/50x 58/50 x54/50x55/50x 56 5 
centim. | me.de.|me.de. me.de.|me.de.|me.dc.|mc.dc.|mc.dc.|mc.dc. 
5,60 1,372 | 1,400 | 1,428 | 1,456 | 1,484 | 1,512 | 1,540 | 1,568 
5,70 || 1,396 | 1,425 | 1,453 | 1,482 | 1,510 | 1,539 | 1567 | 1,596 
5,90 1,421 | 1,450 | 1,479 | 1,508 | 1,587 | 1,566 | 1,595 | 1,624 
5,90 1,445 | 1,475 | 1,504 | 1,534 | 1,563 | 1,593 | 1,622 | 1,652 
6.00 1,470 | 1,500 | 1,530 | 1,560 | 1,590 | 1,620 | 1,650 | 1,680 
6,10 1,494 | 1,525 | 1,505 | 1,586 | 1,616 | 1,647 | 1,677 | 1,708 
6,20 || 1,519 | 1,550 | 1,581 | 1,612 | 1,643 | 1,674 | 11705 | 1,736 
6,30 1,543 | 1,575 | 1,606 | 1,638 | 1,669 | 1,701 | 1,732 | 1,764 
6,10 || 1,568 | 1,600 | 1,632 | 1,664 | 1,696 | 17728 | 1°760 | 1,792 
6,50 1,592 1,625 | 1,657 | 1,690 | 1,722 1,755 | 1,787 | 1,820 
6,60 || 1,617 | 1,650 | 1,683 | 1,716 | 1,749 | 1,782 | 1,815 | 1,848 
6,70 1,641 1,675 | 1,708 | 1,742 | 1,775 | 1,809 1,842 | 1,876 
6,80 | 1,666 | 1,700 | 1,734 | 1,768 | 1,802 | 1,836 | 1,870 | 1,904 
6,90 || 1,690-| 1,725 | 1,759:| 1,794 | 1,828 | 1,863 | 1;897 | 1,932 
7,00 1,715 | 1,750 | 1,785 | 1,820 | 1,855 | 1,890 | 1,925 | 1,960 | 
7,10 || 1,739 | 1,775 | 1,810 | 1,846 | 1,881 | 1,917 | 1,952 | 1,988 
7;2 1,764 | 1,800 | 1,836 | 1,872 | 1,908 | 1,944 | 1,980 | 2,016 
7,30 1,788 | 1,825 | 1,861 | 1,898 | 1,934 | 1,971 | 2,007 | 2,044 
7,40 1,813 1,850 1,887 | 1,924 | 1,961 | 1,998 | 2,055 | 2,072 
7,50 || 1,837 | 1,875 | 1,912 | 1,950 | 1,987 | 2,025 | 2,062 | 2,100 
7,60 1,862 | 1,900 | 1,938 | 1,976 | 2,014 | 2,052 | 2,090 | 2,128 
7,70 1,886 | 1,925 | 1,963 | 2,002 | 2,040 | 2,079 | 2,117 | 2,156 
7,80 1,911 | 1,950 | 1,989 | 2,028 | 2,067 | 2,106 | 2,145 | 2,184 
7,90 1,935 | 1,975 | 2,014 | 2,054 | 2,093 | 2,133 | 2,172 | 2,212 
8,00 1,960 | 2,000 | 2,040 | 2,080 | 2,120 | 2,160 / 2,200 | 2,240 
8,10 1,984 | 2,025 | 2,065 | 2,106 | 2,146 | 2,187 | 2,227 | 2,260 
8,20 2,009 |.2,050 | 2,091 | 2,132 | 2,173.| 2,214 | 2,255 | 2,296 
8,30 2,033 | 2,075 | 2,116 | 2,158 | 2,199 | 2,241 | 2,282 | 2,324 
8,40 2,058 | 2,100 | 2,142 | 2,184 | 2,226 | 2,268 | 2,310 | 2,352 
8,50 2,082. | 2,125 | 2,167 | 2,210 | 2,252 | 2,295 | 2,337 | 2,330 
8,60 2,107 | 2150 | 2,193 | 2,236 | 2,279.| 2,322 | 2,365 | 2,408 
8,70 || 2,131 | 2,175 | 2,218 | 2,262 | 2,305 | 2,349 | 2,392 | 2,436 
8,80 || 2,156 | 2,200 | 2,244 | 21288 | 21332 | 2,376 | 2.420 | 2,464 
8,90 2,180 | 2,225 | 2,269 | 2,314.| 2,358 | 2,403 | 2,447 | 2,492 
9,00 2,205:| 2,250: | 2,295 | 2,340| 2,385 | 2,430 | 2,475.| 2,520 
9,10 2,229 | 2,275 | 2,320 | 2,366. | 2,411 | 2,457 | 2,502 | 2,548 
9,20 2,254 | 2,300 | 2,346 | 2,392 | 2,438 | 2,484 | 2,530 | 2,576 
9,30 2,278 | 2,325 | 2,371 | 2,418 | 2,464 | 2,511 | 2,557 | 2,604 
9,40 || 2,303 | 2,350 | 2,397 | 2,444 | 2,491 | 2,538 | 2,585 | 2,632 
9,50. || 2,327 | 2,375 | 2,422 | 2,470 | 2,517 | 2,565 | 2,612 | 2,660 
9,60 2,352 | 2,400 | 2;448 | 2,496 | 2,544 | 2,592 | 2,640 | 2,688 
9,70 || 2,276 | 2,425 | 2,473 | 2,522 | 2,570 | 2,619 | 2,667 | 2,716 
9,80 || 2,401 | 2,450 | 2,499 | 2,548 | 2,597 | 2,646 | 2,695 | 2,744 
9,90 2,425 | 2,475 | 2,524 | 2,574 | 2,623 | 2,673 | 2,722 | 2,77 
10,00 || 2,450 | 2,500 | 2,550 | 2,600 | 2,650 | 2,700 | 2,750 | 2,800 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 


1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 


1,60 
1,70 
1,50 
1,90 
2,00 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI. 


51x51 


.|me.dc. 


51 x 52 
me.de. 


51x59 
me.dc. 


51x54 
me.dc. 


51 x 5551 Xx 56/51 x.57 


me.de. 


UUUUT 
DO ta 
No) 


Lobo è 
TO © Go do È 


o 


(0000 Mo CENTRI 


- 


0,899 
0928 
0,957 
0,986 
1,015 


1,044 
1,073 
1,102 
1,131 
1,160 


0,286 
0,312 
0,338 
0,364 
0,390 


0,416 
0442 
0,468 
0,494 
0,520 


0,516 
07572 
0,598 
0,624 
0,650 


0,676 
07702 
07728 
0,754 
0,780 


0,806 
07832 
0/858 
0,834 
0,910 


0,936 
0,962 
0,988 
1.014 
1,040 


1,066 
1,092 
1,118 
1,144 
1,170 


1,196 
1222 
1,248 
1,274 
1,300 


1,327 
1,353 
1,379 
1,405 
1,431 


0,292 
0,318 
07345 


0,297 
07324 
0,351 
0,378 
0405 


0,432 
0,460 
0487 
0.514 


0,303 
0,330 
0,358 
0,336 
0413 


0,441 
0,468 


da 0 da WE DU 
do dI a 3 DOLO 


(SAS ee SS] 


0,309 
0,337 
0,363 
0393 
0421 


0,449 
0,477 
0,505 
0,533 
0,561 


me.de.|mce.dc. 


0,314 | 0,320 
0,343 | 01349 
0,371 | 0,378 
0,400 | 0,407 
0,428 | 07436 


0,457 | 0,465 
0486 | 0,494 
0,514 | 0,523 
0543 | 0,552 
0,571 | 0,581 


0,600 | 0,610 
0,628 | 0,640 
0,657 | 07669 
0,685 | 0,698 
0,714 | 0,727 


0,743 | 0,756 
0771 | 0785 
0,800 | 0,814 
0,828 | 0,843 
0,857 | 0872 


0,885 | 0,901 
0,914 | 01930 
0,942 | 0959 
07971 | 0,988 
17000 4 1,017 


1,028 | 1,047 
1,057 | 1/076 
1,085 | 1,105 
1,114 | 1134 
1,142 | 1,163 


1,171 | 1,192 
1,200 | 1,221 
1,228 | 1,250 
1°257 | 11279 
1/285 | 1,308 


1,314 | 1,337 
1342 | 1,366 
1,371 | 1,395 
1,399 | 1.424 
1,428 | 1453 


1,457 | 1,483 
1,485 | 1,512 
15514 | 1,541 
1,542 | 1,570 
17571 | 1,599 
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Lungh. - ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
\’CCOUI SANTINA ITEO SEE A 
è |50x5S(51x5151x5251x5851x54|31x55/51x56|51x57|51x58 
pra me.de.ime.de.|me.de.|me.dc.|mc.dc |me.dc.|me.dc.|me.dc.|mce.dc. 
5,60 1,624 | 1,457 | 1,485 | 1,514 | 1,542 | 1,571 | 1,599 | 1,628 | 1,656 
5,10 "| 1,653 | 1,483 | 1,512 | 1,541 | 1,570 | 1,599 | 1,628 | 1,657 | 1,686 
5,80 || 1,682 | 1,509 | 1,538 | 1,568 | 1597 | 1,627 | 1,656 | 1,686 | 1,716 
5,90 || 1,711 | 1,535 | 1,565 | 1,595 | 1,625 | 1,655 | 1,685 | 1,715 | 1,745 
6,00 | 1,710 | 1,561|1,591 | 1,622 | 1,652 | 1,683 | 1,714 | 1,744 | 1,775 
6,10 1,769 | 1,587 | 1,618 | 1,649 1,680 | 1;711 | 1,742 | 1,773 | 1,804 
6,20 1,798 | 1,613 | 1,644 | 1,676 | 1,707 | 1,739 | 1,771 | 1,802 | 1,834 
6,30 1,327 | 1,639 | 1,571 | 1,703 | 1,735 | 1,767 | 1,799 | 1,881 | 1,864 
6,40 1,856 | 1,665 | 1,697 1,730 | 1,763 | 1,795 | 1,828 | 1,860 | 1,593 
6,50 1,885 | 1,691 | 1,724 | 1,757 | 1,790 | 1,823 | 1,856 | 1,890 | 1,923 
6.60 1,914 | 1,717 | 1,750 | 1,784 | 1,818 | 1,851 | 1,885 | 1,919 | 1,952 
6,70 ||1,943 | 1,743 | 1,777|1,811|1,845 | 1,879 | 1,914 | 1,948 | 1,982 
6,80 1,972]1 3169 | 1,303 | 1,838 | 1,873 | 1,907 | 1,942 | 1,977 2,011 
6,90 2,001 | 1,795 | 1,830 | 1,865 | 1,900 | 1,935 | 1,971 | 2,006 | 2,041 
7,00? 2,030 | 1,821 | 1,856 | 1,892 | 1,928 | 1,963 | 1,999 | 2,035 | 2,071 
7,10 2,059 | 1,847 | 1,883 | 1,919 | 1,955 | 1,992 | 2,028 | 2,064 | 2,100 
7,20 2,088 | 1,873 | 1,909 | 1,946 | 1,983 | 2,020 | 2,056 | 2,093 | 2,130 
7,530 2,117 | 1,899 | 1,936 | 1,973 | 2,010 | 2,048 | 2,035 | 2,122 | 2,159 
7,40 2,146 | 1,925 | 1,962 | 2,000 | 2,038 | 2,076 | 2,113 | 2,151 | 2,189 
7,50 2,175 | 1,951 | 1,989 | 2,027 | 2,065 | 2,101 | 2,142 | 2,180 | 2,218 
7,60 2,204 | 1,977 | 2,016 | 2,054 | 2,093 | 2,132 | 2,171 | 2,209 | 2,248 
7,50 2,233] 2,003 | 2,042 | 2,081 | 2,121 | 2,160 | 2,199 | 2,238 | 2;278 
7,80 2,262 2,029 2,069 | 2,108 | 2,148 | 2,188 | 2,228 | 2,267 | 2,307 
7,90 2,291] 2,055 | 2,095 | 2,135 | 2,176 | 2,216 | 2,256 | 2,297 2,337 
8,00 2,320 | 2,081 | 2,122 | 2,162 | 2,203 | 2,224 | 2,285 | 2,326 | 2,366 
8,10 2,349 |-2,107 | 2,148 | 2,199 | 2,231 | 2,272 | 2,313 | 2,355 | 2,396 
8,20 2,378 | 2,133 | 2,175 | 2,216 | 2,258 | 2,300 | 2,342 | 2,384 | 2,426 
8,30 2,407 | 2,159 | 2,201 | 2,243 | 2,286 | 2,328 | 2,370 | 2,413 | 2,455 
8,40 2,436 | 2,185 | 2,228 | 2,271 | 2,313 | 2,356 | 2,399 | 2,442 | 2,485 
8,50 |2,465|2,211|2,254|2,298 |2,341 | 2,384 |2/428 | 2,471 | 2,514 
8,60 2,494 | 2,237 | 2,281 | 2,325 | 2,368 | 2,412 | 2,456 | 2,500 | 2,544 
8,70 2,523 | 2,263 | 2,307 | 2,352 | 2.396 | 2,440 | 2,485 | 2,529 | 2,573 
8,80 2,952 | 2,289 | 2,334 | 2,379 | 2,424 | 2,468 | 2,513 | 2,558 2,608 
8,90 2,981 | 2,315 | 2,360 | 2,406 | 2,451 | 2,498 | 2,542 | 2,587 | 2,633 
9,00 || 2,610 | 2,341 | 2,387 | 2,433 | 2,479 | 2,524 | 21570 | 2,616 | 2,662 
9,10 2,639 | 2,367 | 2,413 | 2,460 | 2,506 | 2,553 | 2,599 | 2,645 | 2.692 
9,20 2,668 | 2,393-| 2,440 | 2,487 | 2,531 | 2,581 | 2,628 | 2,674 | 2,721 
9,80 2,697 | 2,419 | 2,466 | 2,514 | 2,561 | 2,609 | 2,656 | 2,704 B.Tbl 
9,40 2,726 | 2,445 | 2,493 | 2,541|-2.589 | 2,637 | 2,685 | 2,733 2,781 
9,50 2,755 | 2,471] 2,519 | 2,568 | 2,616 | 2,665 | 2,713 | 2,762 | 2,810 
9.60 2,734 | 2,497 | 2,546 | 2,595 | 2,644 | 2,693 | 2,742 | 2,791 | 2,840 
9.70 2,813 | 2,523 | 2,572 | 2,622 | 2,671 | 2,721 | 2,770] 2,820 | 2;869 
9,80 || 2842 | 2,549 | 2,599 | 2/649 | 2,699 | 2,749 | 2,799 | 2,849 | 2,899 
9.90 2,871 | 2,575 | 2,625 | 2,676 | 2,726 | 2,777 | 2,827 | 2,878 | 2,928 
10,00 2,900 | 2,601 | 2,652 | 2,703 | 2,754 | 2,805 | 2,856 |-2,907 | 2,958 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 


1,10 


ALTEZZA E 
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LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


51x 59/51 x.60 
me.dce.|mce.dc. 


52x51 


me.de. 


52x52/52x58 D2X54|52x55/92X 56 5 


mce.de. 


0,331 | 0,336 
0,361 | 0,367 
01391 | 0,398 
0,421 | 0,428 
0,451 | 0,459 


0,482 | 0,480 


0511 | 0520 
0,542 | 0,551 


0,292 
0,318 
0,345 
0371 
0,398 


0,424 
0,451 
0,477 
0,504 
0,530 


0,557 
0,583 
0,610 
0,636 
0,663 
0,690 
0,716 
0,743 


s 


0,297 
0,324 


mce.dc. 


0,303 
0,331 
0,358 
0,386 
0,413 


0,441 
0,469 
0,496 
0,524 
0,551 


0,579 
0,606 
0,634 
0,661 
0,689 


0,717 
0,744 
0,772 
0,799 
0,827 


0,854 
0,882 
07909 
0,937 
0,965 


0,992 
1.020 
1,047 
1,075 
1,102 


1,130 
1,158 
1,185 
1/213 
1,240 


1,268 
1,295 
1,323 
1,350 
1,378 


1,406 
1,433 
1,461 
1488 
1,516 


me.de.|mc.dc. 


mce.dec. 


0,309 | 0,815 
0,337 | 0343 
0,365 | 0,372 
0,393 | 07400 
0,421 | 0,429 


0,449 | 0,458 
0,477 | 0,486 
0,505 | 0,515 
0,534 | 0543 
0,562 | 0,572 


0,590 | 0,601 
0,618 | 0,629 
0646 | 0,658 
0,674 | 0,686 
07702 | 07715 


0,730 | 0,744 
07758 | 0,772 
07786 ! 07801 
0,814 | 05829 
0,842 | 0,858 


0,870 | 0,887 
0,899 | 0,915 
07927 | 0,944 
07955 | 0,972 
07983 | 15001 


1,011 | 1,030 
17039 | 1,058 
1,067 | 1,087 
1,095 | 1,115 
1,123 | 1,144 


1,151 | 1,173 
1,179 | 1201 
1/207 | 1,230 
236 | 1,258 
,264 | 1,287 


1 
] 
1,292 | 1,316 
1 
1 


1320 | 1,344 
,348 | 1,373 
1376 | 1,401 
1404 | 1,430 


1,432 | 1,459 
1,460 | 1487 
1,488 | 1,516 
1516 | 1,544 
1,544 | 1,573 


0,320 
0,349 
0,379 
0,408 
0,437 


0,466 
0,495 
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Lungh. } ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
(cca 0 TSI Sese era A TIT CT I 
e 51 x59/51x 60 52x51|52x52/52x58/52x54/52x55/52x56|52x57 
qeoara, me.de.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc. me.de. me.de.imc.de.|me.dc.|mc.dc. 
1,685 |.1,713 | 1,485 | 1,514 | 1,543 | 1,572 | 1,602 | 1,621 | 1,660 
1,715 | 1,744 | 1,512 | 1,541 | 1,571 | 1,601 | 1,630 | 1,660 | 1,689 
: 1,629 | 1,659 | 1,689 | 1,719 
1,776 | 1,805 | 1,565.| 1,595 | 1,626 | 1,657 | 1,687 | 1,718 | 1,749 
1,685 | 1,716 | 1,747 | 1,778 
] 
1 


"” 

7 
1,835 | 1,866 |-1,618 | 1,649 | 1,681 | 1,713 | 1,745 | 1,776 | 1,808 
676 | 1,709 | 1.741 | 1,773 | 1/805 | 1,838 
1,736 | 1769 | 1,802 | 1,835 |: 1,867 
1,764 | 17797 | 17830 | 1°864 | 1,897 
17791 | 1/825 | 15859 | 17893 | 1,927 


5 | 1,819 | 1,853 | 1,888 | 1,922 | 1,956 
2.016 | 2,050 | 1,777 | 1,812 | 1,847 | )SS1 | 1,916 | 1,951 | 1,986 
1,909 | 1,945 | 17980 | 2,016 
1,938 | 1,973 | 2,009 | 2,045 
1,966 | 2,002 | 2,038 | 2,075 


1,994 | 2,031 | 2,068 | 2,104 
2.022 | 2,059 | 2:097 | 2,134 
2,050 | 2,088 | 27126 | 2,164 
2.078 | 2,116 | 27155 | 2,193 
2106 | 2,145 | 2,18 


4 
2,134 | 2,174 | 2,213 | 2,253 
2162 | 2,202 | 2,242 | 2,282 
2,190 | 2,231 | 2.271 | 2,812 
2.218 | 2.259 | 27300 | 2,342 
21246 | 27288 | 27330 | 2,371 


2,274 | 2,317 | 2,359 | 2,401 
2,303 | 2,345 | 2388 | 2.430 
2331 | 2,374 | 2,417 | 2,460 
2,359 | 2,402 | 2446 | 2,490 
2,387 | 2,431 | 2,475 | 2,519 


2.415 | 2,460 | 2,504 | 2,549 
2,488 | 2,533 | 2,579 
2,471 | 2,517 | 2,563 | 2,608 
2499 | 2,545 | 2,592 | 2,638 
27708 | 2,754 | 25387 | 21434 | 2480 | 2,527 | 2,574 | 2,621 | 2,668 
2 
2 


55 | 2,603 | 2,650 | 2,697 
83 | 2,631 | 2,679 | 2,727 


» + 


- 
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LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


5RX5I5B55/5BXSG EBNITI5GNIS 
me.de.|mc.dc.|me.dc.|mce.dc. 


Lungh. ALTEZZA E 
in metri 
e. 52x 58/52x 59/52x 60 53x53 

GORI. me.de.imce.de.|mce.dc.|me.dc. 
1,10 0,332 | 0,337 | 0,343 | 0,809 | 0,315 | 0,321 
1,20 0,362 | 0,368 | 0,374 | 0,337 | 0,343 | 0,950 
1,30 0,392 | 0,399 | 0,405 | 0,365 | 0,372 | 0,379 
1,10 0,422 | 0,450 | 0,437 | 0,393. | 0,401 | 0,408 
1,50 0,452 | 0,460 | 0,468 | 0,421 | 0,429 | 0,437 
1,60 0,483 | 0,491 | 0,499 | 0,449 | 0,458 | 0,466 
1,70 0,513 | 0,521 | 0,530 | 0,478 | 05487 | 0,496 
1,80 0,543 | 0,552 | 0,561 | 0,506 | 0,515 | 0,525 
1,90 0,573 | 0,588 | 0,593 | 0,534 | 0,544 | 0,554 
2,00 0,603 | 0,613 | 0,624 | 0,562 | 0,572 | 0,953 
2,10 0,633 | 0,645 | 0,655 | 0,590 | 0,601 | 0,612 
2,20 0,664 | 0,675 | 0,686 | 0,618 | 0,630 | 0,641 
2,80 0,694 | 0,705 | 0,718 | 0,646 | 0,658 | 0,670 
2,40 0,724 | 0,736 | 0,749 | 0,674 | 0,687 | 0,700 
2,50 0,754 | 0,767 | 0,780 | 0,702 | 0,715 | 0,729 
2,60 0,784 | 0,798 | 0,811 | 0,730 | 0,744 | 0,758 
2,70 0,814 | 0,828 | 0,842 | 0,758 | 0,773 | 0,787 
2.80 || 0,844|0,s59 | 0,873 | 0,787 | 0,801 | 0,816 
2,90 0,875 | 0,890 | 0,905 | 0,815 | 0,880 | 0,845 
3,00 0,905 | 0,920 | 0,936 | 0,843 | 0,859 | 0,874 
3,10 0,935 | 0,951 | 0,967 | 0,871 | 0,887 | 0,904 
3,20 0,965 | 0,982 | 0,998 | 0,899 | 0,916 | 0,933 
3,30 0,995 | 1,012 | 1,029 | 0,927 | 0,944 | 0,962 
3,40 1,025 | 1,043 | 1,060 | 0,955 | 0,973 | 0,991 
3,50 1,056 | 1,074 | 1,092 | 0,983 | 1,002 | 1,020 
3,60 1,086 | 1,104 | 1,123 | 1,011 | 1,030 | 1,049 
13,70 1116 | 1,135 | 1,154 | 1,039 | 1,059 | 1,079 
3,80 1,146 | 1,166 | 1,185 | 1,067 | 1,088 | 1,108 
3,90 1,176 | 1,196 | 1,217 | 1,096 | 1,116 | 1,137 
4,00 1,206 | 1,227 | 1,248 | 1,124 | 1,145 | 1,166 
4,10 1,237 | 1,258 | 1,280 | 1,152 | 1,173 101,195 
4,20 1,267 | 1,288 | 1,310 | 1,180 | 1,202 | 1,224 
4,90 1,297 | 1,319 | 1,342 | 1,208 | 1,231 | 1,253 
4,40 1,327 | 1,350 | 1,373 | 1,236 | 1,259 | 1,283 
4,5 1,357 | 1,380 | 1,404 | 1,264 | 1,288 | 1,312 
4,60 1,387 | 1;411| 1,4385°| 1,292-| 1,317 {11341 
4,70 1,418 | 1,442 | 1,466 | 1,320 | 1,345 | 1,370 
4,50 1,448 | 1,472 | 1,497 | 1,348 | 1,374 | 1,399 
4,90 1,478 | 1,503 | 1,529 | 1,376 | 1,402 | 1,428 
5,00 1,508 | 1,534 | 1,560 | 1,404 | 1,431 | 1,457 
5,10 1,538 | 1,565 | 1,591 | 1,433 | 1,460 | 1,487 
3,20 1,568 | 1,596 | 1,622, 1,461 | 1,488 | 1,516 
5,30 1,598 | 1,626 | 1,653 | 1,489 | 1,517 | 1,545 
5,40 1,629 11,657 |:1,685 | 1,517 | 154518574 
5,50. || 1659 [17687 | 17716 | 1515 | 1/574| 1/603 


0,326 
0,356 
0,386 
0,416 
0,445 


0,475 
0,505 
0,534 
0,564 
0,594 


0,623 
0,653 
0,683 
0,712 
0,742 


0,772 
0,801 
0,831 
0,861 
0,890 


0,920 


| 0,950 


0,979 
1,009 
1,039 


1,068 
1,098 
1,128 
1,158 
1,187 


1,217 
1,247 
1,276 
1,306 


1,336 | 


1,365 
1,395 
1,425 
1,454 
1/AS4 


1,514 
1,543 
1,573 
1,603 
17682 


0,332 
0,363 
0,393 
0,423 
0,453 


0,483 
0,514 
0,554 
0,574 
0,604 


Cr 
DD W 
oroua 


ws 


DC 0 = 


mosso S2999 SSOSO 
Ra) 
os 
d 


“O 
© 
ai 


me.dc. 


0,398 
0,369 
0,400 
0,430 
0.461 


0,492 
0,523 
0,553 
0,584 
0,615 


0,646 
0,676 
0,707 
0,738 
07768 


0,799 
0,830 
0,861 
0,891 
0,922 


0,953 
0,984 
1,014 
1,045 
1,076 


1,107 
1,137 
1,168 
1,199 
1,230 


1,260 
1,291 
1,322 
1,353 


| 15383 


1,414 
1,445 
1,476 
1,506 
1,537 


1,568 
1,598 
17629 
1,660 
1,691 
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ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 


52x59 


.|me.dc. 


02x60 53x38 
me.de. | mce.dc. 


53x54 53x55 
me.de.|mc.dc. 


93 XxX 56 
mce.dc. 


538x575 


me.de. 


1,718 
1,749 
1)779 
Sl 
1/SAl 


1,871 
1,902 
1,932 
1,963 
1,994 


2,024 
2055 
2,086 
2,116 
2,147 


2,178 
2,208 
2.239 
2270 
2.300 


2,331 
2,362 
2393 
2424 
2,454 


2,485 
2,515 
2,546 
2577 
2,608 


2,638 
2,670 
2700 
2730 
2,761 


2,792 
2,822 
2,853 
2,884 
2,914 


2,945 
2,976 
3,006 
3,037 
3,068 


1,747 
1,778 
1,809 
1,841 
1,872 


1,903 
1,934 
1,965 
1,997 
2,028 


2,059 
2,090 
2,121 
2,153 
2,184 
2,215 
2.246 
2277 
2,309 
2.340 


2,371 
2.402 


1,573 
1,601 


1,629 | 


1,657 
1,685 


1,713 
1,742 
1,770 
17798 
1,826 
1,854 
1/882 
1/910 


1,603 
1,631 
1,660 
1,689 
1,717 


1,746 
1774 
1,803 
1,832 
1,860 


1,889 
1,818 
1,946 
1975 
2,003 


2,032 
2.061 
2,089 
2,118 
2,146 


2,175 
2,204 
2,232 
2,261 
2,290 


2,318 
2,347 
2,375 
2,404 
2.433 


2,461 
2,490 
2.519 
2,547 
2,576 


2.604 
2,633 
2,662 
2690 
2719 


2,748 
2,776 
2,805 
2833 
2862 


1,632 
1,662 
1,691 
1,720 
17749 


1,778 
1,807 
1,836 
1,866 
1,895 


1,924 
1,953 
1,982 
2,011 
2,040 


2,070 
2,099 
2,128 
2,175 
2,186 


2,215 
2245 
27274 
2303 
27332 


2,361 
2,390 
2.419 
2,449 
2.478 


2.507 
2536 
2,565 
2,594 
2623 


2.653 
2682 
2711 
2,740 
2,769 


2,798 
2,828 
2.857 
2 886 
2,915 


1,662 
1,692 
1,721 
17751 
1781 


1,810 
1,840 
1,870 
1,900 
1,929 


1,959 
1,989 
2.018 
2048 
2,078 


2,107 
2,137 
2167 
2196 
2296 


2,256 
21285 
2,315 
2,345 
21374 


2,404 
2,434 
2,463 
2493 
2.523 


2,552 
2,582 
2,612 
2642 
2.671 


2,701 
2.731 
27760 
2790 
27820 


2,849 
2,879 
2,909 
2938 
2,968 


1,692 
1,722 
1,752 
1,782 
1,813 


1,843 
1,873 
1,903 
1.933 


Lungh. 
in metri 
e 
centim. 


RO bud paid pn pi pn pn fd 
D'NI TU III 
253£33 SEE SS 


- 


ne aa 


53 Xx 59/53. x60 


mce.de. 
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50x61 


me.dc.|mc.dc. 


0,344 
0,375 
0,407 
0,438 
0,469 


0,500 
0,532 
0,563 
0,594 
0,625 


0,657 
0,688 
0,719 
0,750 
0,782 


0,813 
0,844 
0,876 
0.907 
0,938 


0,969 
1,001 
1.032 
1.063 
1,094 


1,126 
1,157 
1,188 
1,220 
1,251 


1,282 
1,313 


0,350 
0,382 
0,413 
0,445 
0,477 


0,509 | 0 
0,541 | 0,5 
0,572 | 0,582 
0,604 | 0.6 
0,636 | 0 


0,668 
0,700 
07731 
0763 
0,795 


0,827 
0,859 
0,890 
0,922 


0,954 


0,986 
1,018 
1,049 
1,081 
1,113 


1,145 
Lig 4: 
1,208 | 1228 
1,240 

‘1,272 


1,304 | 1,325 
1,336 O 
1,367 
1,399 
1,431 


1,463 
1,495 | 1,519 
1.526 
1,558 
1,590 


1,622 
1,654 
1,685 
1,717 
1,749 


0,361 
0,394 


pad {ru fritti oli 
DMNIdLOo DOT uou 
dl ii 
WO_Ldbkr 


0,315 
0,343 
0,372 
0,401 
0,429 


0,458 
0,487 
0,515 
0,544 
0,572 


0,601 
0,630 
0,658 
0,687 
0,715 


0,744 
0,773 


me.de.|me.dc.|mce.dc. 


0,321 
0,350 
0,379 
0,408 
0,437 


0,467 
0,496 
0,525 
0,554 
0,583 


0,612 
0,642 
0,671 
0.700 
0,729 


0,758 
0,787 
0,816 
0,846 
0,875 


0,904 
0,933 
| 0,962 
| 0,991 
1,021 


1,050 
1,079 
1,108 
1,137 
1,166 


1,196 
1,225 


1,254 
1,283 
1,312 


1,341 
1,371 
1,400 
1,429 
1,458 


1,487 
1,516 
1,545 
1,575 
1,604 


0,327 
0,356 
0,386 
0,416 
0,445 


0,475 
0,505 
0,535 
0,564 
0,594 


0,624 
0,653 
0683 
0,713 
0,742 


0,772 
0,802 
0,832 
0,861 
0,891 


0,921 
0,950 
0,980 
1,010 
1,039 


1,069 


53x602/51x53|54x54|54x55|54x56 
me.de.|mc.dc. 


0,333 
0,363 
0,393 
0,423 
0,454 


0,484 
0,514 
0,544 
0,575 
0,605 


0,635 
0,665 
0,696 
0,726 
0,756 


0,786 
0,816 
0,847 
0,877 
0,907 


0,937 
0,968 
0,998 
1,028 
1,058 


1,089 
1,119 
1,149 
1,179 
1,210 


1,240 
1,270 
1,300 
1,331 
17361 


1,391 
1,421 
1,452 
1,482 
1,512 


1,542 
1,572 
1.603 
1,633 
1,663 


54 x 57 
me.de. 


0,339 
0,369 
0,400 
0,431 
0,462 


0,492 
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ingh. ALTEZZA E LARGHEZZA IN CENTIMETRI 
metri 
e 58x59 52x60 53 x61/5 } 54x58 54x54 BIX55 54x56 54 Xx 57 


* lme.de.|me.de.\mec.dc.|mc.dc.|mc.de.|mc.dc.|me.dc.|mc.dc.| me.de. 


5,60 || 1,751 | 1,781 |1,810 | 1,840 | 1,603 | 1,633 | 1,663 | 1,693 | 1,724 
5,70 || 1,782 | 1,813 | 1,843 | 1,873 | 1,631 | 1,662 | 1,693 | 1,724 | 1,754 
5,80 || 1/814| 1°S44|1/875 | 1906 | 1,660 | 1,691 | 1723 | 1,754 | 1,785 
5.90 || 1,845 | 1876 | 1,907 | 17939 | 1,689 | 1,720 | 1,752 | 1,784 | 1,816 
6,00 || 11876 | 1,908 | 1,939 | 1,971 | 1,717 | 1,750 | 1,782 | 1,814 | 1,847 
6,10 || 1,907 | 1,940 | 1,972 | 2,004 | 1,746 | 1,779 | 1,812 | 1,845 | 1,878 
6.20 || 1939 | 17972 | 27004 | 2,037 | 1,774 | 1;808 | 1,841 | 1,875 | 1,908 
6,30 || 17970 | 2.003 | 2.037 | 2.070 | 1,803 | 1.837 | 1,871 | 1,905 | 11939 
640 || 2001 | 2035 | 2,070 | 2,103 | 1,832 | 1866 | 1,901 | 1,935 | 1,970 
6,50 ||2:033 | 2:067 | 2,101 | 2,136 | 1,860 | 1,895 | 1,930 | 1,966 | 2,001 
6.60 || 2.064 | 2,099 | 2,134 | 2,168 | 1,889 | 1,925 | 1,960 | 1,996 | 2,031 
6.70 || 2,095 | 2,131 | 2,166 | 2:201 | 1,918 | 1,954 | 1,990 | 2,026 | 2,062 
6,80 || 2,126 | 27162 | 27198 | 2,234 | 1,946 | 1,983 | 2,020 | 2,056 | 2,093 
6.90 || 2,158 | 2,194 | 2,230 | 2,267 | 1,975 | 2,012 | 2,049 | 2,087 | 2,124 
7:00 || 2,199 | 2.226 | 27263 | 2.300 | 2,003 | 2,041 | 2,079 | 2,117 | 2,155 
7,10 || 2,220 | 2,258 | 2,295 | 2,333 | 2,032 | 2,070 | 2,109 | 2,147 | 2,185 
720 || 27251 | 2°290 | 2328 | 2,366 | 2,061 | 2,100 | 2,138 | 2,177 | 2,216 
7730 || 27283 | 27321 | 27360 | 27398 | 27089 | 2.129 | 2,168 | 2,208 | 2,247 
7:40 || 2,314 |27353 | 21392 | 2,481 | 2,118 | 2,158 | 2,198 | 2,238 | 2,278 
750 || 2345 | 21385 | 27425 | 2.464! 2,146 | 2.187 | 2,227 | 2,268 | 2,308 
7.60 || 2,377 | 2,417 | 2,457 | 2,497 | 2,175 | 2,216 | 2,257 | 2,298 | 2,339 
7.70 || 2,408 | 27449 | 2489 | 21530 | 2,204 | 2,245 | 2,287 | 2,328 | 2.370 
7:80 || 21439 | 20480 | 27522 | 2563 | 2,232 | 2,274 | 2,317 | 2,359 | 2.401 
7:90 || 27470 | 27512 | 2554 | 2,596 | 2,261 | 21304 | 21346 | 2,389 | 2,432 
(00. || 2502 | 2544 | 25586 | 2,629 | 2,290 | 2.333 | 2,376 | 2,419 | 2,462 
8,10 || 2,533 | 2,576 | 2,618 | 2,661 | 2,318 | 2,362 | 2,406 | 2,449 | 2,493 
8/20 || 2564 | 2608 | 2/651 | 2,694 | 2,347 | 2,391 | 2,435 | 2,480 | 2,524 
8/30 || 27595 | 21639 | 2°683 | 2,727 | 2,375 | 2.420 | 2,465 | 2,510 | 2,555 
8.40 || 2.627 | 2.671 | 21716 | 2,760 | 2,404 | 2,449 | 2,495 | 2,540 | 2,586 
S,50 || 2,658 | 21703 | 2748 | 2,793 | 2,433 | 2,479 | 2,524 | 2.570 | 2,616 
8,60 || 2,659 | 2,735 | 2.780 | 2,826 | 2,461 | 2,508 | 2,554 | 2,601 | 2,647 
70 || 2,720 | 2,767 | 2.813 | 2,859 | 2,490 | 2,537 | 2,584 | 2,631 | 2,678 
80 || 2752 | 2.798 | 2845 | 2,891 | 2,519 | 2,566 | 2,614 | 2,661 | 2,709 
S90. || 2783 | 2:830 | 27877 | 2,924 | 2547 | 2,595 | 2,643 | 2,691 | 2,739 
9.00. || 2,814 | 2,862 | 27909 | 2,957 | 2,576 | 2,624 | 2,673 | 2,722 | 2,770 
9,10 || 2,846 | 2,891 | 2,942 | 2,990 | 2,604 | 2,654 | 2,703 | 2,752 | 2,801 
9,20 || 2,877 | 2,925 | 2974 | 3,023 | 2,633 | 2,683 | 2.732 | 2,782 | 2,832 
9,80 || 2,908 | 2.957 | 3/007 | 3,056 | 2,662 | 2.712 | 2,762 | 2,812 | 2,863 
9,40 || 2939 | 2/989 | 37039 | 3,089 | 2,690-| 2.741 | 2,792 | 2,843 | 2,893 
9,50 || 2,971 | 3.021 | 3,071 | 3,122 | 2,719 | 2,770 | 2,821 | 2,873 | 2,924 
9,60. || 3,002 | 3,053 | 3,103 | 3,154 | 2,748 | 2,799 | 2,851 | 2,903 | 2,955 
9,70. || 31033 | 3085 | 3136 | 3,187 | 2,776 | 2/29 | 2881 | 27933 | 2,986 
9,80 || 3064 | 3116 | 3.168 | 3/220 | 2,805 | 27858 | 2:911 | 27964 | 3,016 
990 || 3.096 | 37148 | 37200 | 3,253 | 27833 | 27887 | 2,940 | 27974 | 3,047 
10,00 || 31127 | 3,180 | 3/233 | 3/286 | 2,862 | 2,916 | 2,970 | 3,024 | 3,078 
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—_ PUBBLICAZIONI 
TRONICHE ED ARTISTICHE 


DI 


ULRICO HOEPLI 


EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA 


> 1886 < 


i, MILANO 
GALLERIA DE CRISTOFORIS, 59-63 
E CORSO VITTORIO EMANUELE, 37 


s 1886 


ì 


Gli Ingegneri, 
gli Industriali, i Tecnici di - 
ogni fatta troveranno sempre 
nella Libreria Hoepli tutte le 
opere delle principali nazioni 
su tutti i rami dell’arte e del- 
l'industria, periodici tecnici di 
tutti i paesi, e ricchi cataloghi 
di opere artistiche, tecniche ccc., 
divisi per materie, e nella mag- 


gior parte dei casi a pressi assat 


ribassati. 


PUBBLICAZIONI TECNICHE 


DI 


CO. FTORE TIT 


EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA 


NAPOLI MILANO PISA 


Re TRI 
sole i sese > di 


v 


3 ARCHITETTURA. 


ALLOCCHIO S., La Nuova Milano. In-8, di. pag. vi-217 con Re 
legati e due piante planimetriche GGlorntor ii e RE 


> BOFFI L., Il Palazzo Vitelleschi in Corneto Tarquinia i 
TIPUARE:, descritto in XXIX tavole eliotipiche di centim. 72x52 di- 


pa 
Ol 


i Vi) segnate dall'autore, con 8 pag. di testo a 2 colonne in fol. - 


MIRO, eleg. leg. ; ERESIA AA i i Ro 
i (Edizione di 100 copie numerate) 


‘ BOITO C., Architettura del medio evo in Italia, con una intro- 
| duzione sullo stile futurò dell’ architettura italiana. Ricerche. 
Di «In-8, con 32 silografie, pag. XLVI-332 ............v00 


BRAMANTINO (Bartolomeo Suardi), Le rovine di Roma al prin- 


; io del secolo XVI, da un manoscritto dell’ Ambrosiana. 
(4 E tavole fotocrom. con testo di G. Mongeri. In-4, 2® ed. 


i GEYMÙLLER (E. de), Raffaello Sanzio studiato come ERE 
‘tetto coll’ aiuto di nuovi documenti. Opera corredata di 8 ta- 
vole e 70 illustrazioni dagli originali o da restauri. In-4, di 


si | pag. vur-l13................ RICE Met E e RE 
| MBLANI A., Architettura italiana. 2 volumi, in-32 leg., di pa- 
| gine xIv- -188 e fsi eon i 143) INCL i a e e 


| MILANO TECNICA dal 1859 al 1884. Un grossissimo vol. in-8 
__ di pag. 700, ornato di 104 illustrazioni di cui 3 pare 
fat A l carta ipsografica e due piante della città, colla 
._. collaborazione dei signori : ingegneri e professori Ajraghi, Ale- 

1 magna, Bignami-Sormani, Borghi, Brotti, Chizzolini, Cleri- 
. cetti, Colombo, De Capitani, De Simoni, Ferrini, Giachi, Guzzi, 
du Magriglio, Margutti, Mazzocchi, Mongeri, Moretti, Osnago, 
ai Parravici, Pirovano, Poggi, Ponzio, Sacchi, Saldarini, San- 
. tamaria, Schiaparelli, 'Terruggia, Toni, Torretta e Villani . 
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% ni i RA 

SACCHI, Architettura pratica. — Le abitazioni. MIDErEAL, Case — | 
operaie, Fabbriche rurali, Case civili, Palazzi, Ville, ecc... 
3à edizione rifatta. Due volumi in-8 con 432 incisioni e tre © 
tavole eolorate, 18802. eroe e - Ne Li 
— II. L'economia del fabbricare. Conti di previsione e di con- 


fronto, analisi di lavorature e costrutture, direzione dei la-. | 
vori, contratti, ecc. Due volumi in-8, con 404 incisioni, 1879... 25. — 


— Del metallo e del legno nelle costruzioni, Apparati di scal- 
damento, di fognatura, ecc. Relazione sull’Esposizione di Mi- 


TER ORC) teo) PORRE E e RAT Ra vereabo | 
ZANELLA G., Vita di Andrea Palladio con ritratto e 4 tavole. ——’ 
fototipiche. In-8, pag. VI-111..........e....% cirio ti tai e LI 


ARTE E DISEGNO. 


ALFABETI HOEPLI, Collezione di modelli di tutte le epoche e 
di tutti gli stili, per artisti, litografi, calligrafi, incisori, ecc. — —.._ 
Un album di 25 tavole cromolitografiche in-4 oblungo leg.. 12 — 

L’Art et l’Industrie, Organe du progrèes dans toutes les branches pn 
de l’Industrie Artistique. Periodico mensile in-4. All’anno ... 22 — - 


L’Arte e l’ Industria all’ Esposizione di Parigi 1878. Rivista illu- |. 
strata diretta dal prof. Giuseppe Colombo. In-4, riccamente . 


illustrata, di pag. 160... .-:.0000000 bai ERO 
BELGIOJOSO, Brera. Studi e bozzetti artistici. In-16, pag.1v-474 5 — 


BERTOLOTTI A., Artisti Lombardi a Roma nei secoli XV, XVI 
e XVII. Studi e ricerche negli archivi romani. Due volumi 


in+16; ‘pag. VIFI-383. è 387,0. e RR N SETE HGa. Sa Ù 
BOITO ©., Leonardo, Michelangelo e Andrea Palladio. Studi arti- || | 
stici.\2* ed.;s1n-10, dì pat. (921... 08 sigla Madia 
— | principii del disegno e gli stili dell’ornamento. Lettere; con. 
57 silografie e un’ appendice bibliografica. Un volume in-12——’ 


leg. in’tela, pag. 237.+:.. (0040). map 


— Gite di un’artista. In-16, di pag. vin-416.........+....- Td 


CHIZZONI C., Corso completo di prospettiva lineare e teoria 
delle ombre, conforme ai programmi degli Istituti di Belle 
Arti, 1885. In-8, di pag. x-232 con 152 silografie intercalate 10 


DALL’ ONGARO F., Scritti d’Arte, Edizione postuma con cenni | #55 
biografici, 10 incisioni fuori del ‘testo e ritratto dell'autore. | |— 
In-16,. pag. KXX=296.1 0 ae Ta lea de A AO IO WA 


Donatello (Vita ed Opere del) ; 30 tavole in platinotipia dei fra- 
telli Alinari di Firenze, e il ritratto del Donatello eseguito . 
all’acquaforte dal dipinto di Paolo Uccello nel Louvre, con 
testo del prof. I. Cavallucci. Milano. In-4, di 39 pag. illustr., — 
colla dichiarazione delle tavole, artisticamente legato ..... 1 

(Edizione di 200 copie numerate, dedicata a S. M. il Re) —— 


Ferramenti artistici. Albo di cento tavole con disegni di ferra- È 
menti antichi e moderni di variati stili, disegnati ed eseguiti 
da valenti artisti; in-4 con busta di tela v....0....% > Ra RA NCIRIR 
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| GENTILE I., Archeologia dell’Arte; arte greca e arte romana. 


2 vol. in-38,, GI'PAS: LITRO O IVIRZ It initial .L. 3 — 


È; vLiiròo dell’Arte offerto alle scuole ed agli studiosi delle arti 
| belle; 250 tavole in-4 con 2200 figure circa distinte in cinque > 
gruppi: I. Antichità — II. Medio-Evo — III. Rinascimento in 
Italia — IV. Rinascimento oltr' Alpi —V. Età contemporanea, 


panne Anatomia artistica. In-8, leg. e ill. (in lavoro) — 


| MELANIA. Scultura Italiana antica e moderna. Un vol. in-32, 
Tm leg., con 56 tavole e 26 figure. inlercalate: vi AN t40R 4 


Li _ Pittura Italiana antica e moderna. Due vol. ill., in-32, leg. 6 


Mobhilia Artistica e l’Ornamentazione inerente. Albo di 100 ta- 
vole con 200 e più disegni di mobili di variati stili, adottato 
nelle scuole d’arte applicata alle industrie, in-4, con busta. 20 


iI Collezione di 40 disegni tratti dalla Raccolta del 
__—senat. G. Morelli, riprodotti in eliotipia, descr. ed illustr. dal 
dott. G. Frizzoni. Milano. In-4, artisticamente rilegata,. 


we 
tI 
(Edizione di 220 copie numerate) 


Oreficeria artistica. Albo di 100 tavole con disegni di oreficeria 
ala eseguiti nelle principali officine italiane e forestiere. In-4, 
ARR e N RS 20 


5 Ornamenti di tutti gli stili classificati in ordine storico. Un vo- 
lume in-4 di 303 tavole incise dai migliori silografi, ad uso 
| degli artisti, delle scuole di disegno e degli Istituti Tecnici, 
con testo del prof. Camillo Boito, di pag. 41 con 46 inc..... 50 


| Ornamento policromo nelle arti e nelle industrie artistiche. Rac- 
colta di 40 tavole dorate, inargentate ed in colori, contenenti 
più di 300 motivi ornamentali scelti fra i più belli delle arti 
e delle industrie artistiche antiche, medioevali e moderne, del 
Ie AI 9 LTS ae arie ES 25 


. Stoffe, intarsii ed altri ornamenti piani. 115 tavole di cui 50 in 
|cromolitografia. Appendice all'opera del prof. C. Boito: Or- 
——‘namenti di tutti gli stili. Con busta ....................0... 30 


ASTRONOMIA. 


Pi) ALBINI-MAGNAGHI. Gli Azimut del Sole per ogni grado di de- 
E clinazione e di latitudine fra i paralleli 61° Nord e 61° Sud, 
calcolati di 10 in 10 minuti, con una carta delle variazioni 
magnetiche. Un vol. in-4 di PASSIVA BRONI E RL 8 


| LOCKYER-SCHIAPARELLI, Manuale di Astronomia, in-32, con 
fido incisioni, pag. VI-156. Li... 1 


È hi | MAGNAGHI G. B., Tavole e formule nautiche. Un volume in-4 
È di pag. 3-XXXVII, 0° ME I POLTI RUSS TE AGIAPOEA PAIR API A Cd 4 


MAGNAGHI G. B., Gli strumenti a riflessione per misurare an- 
goli, loro descrizione, teoria e maneggio pratico, con 82 inec., 
MPA: MIIPAIO Lee ipa io 10 


5 | MULLER O., Tavole per la determinazione del tempo dietro le 
ge nto del sole o d'una stella. In-$ SPAR RR a 3 


(ga 
Pai 


‘con testo esplicativo del professor Giuseppe Mongeri........ 60 — 
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PROCTOR-PORRO, Lo Spettroscopio e le sue applicazioni con SEN 
71 incis. «e una carta di spettri, pag. Iv-178 (Man. Hoepli) L 


Pubblicazioni del R. Osservatorio Astronomico di Brera. (chie: A 
dere il catalogo speciale). 


CERAMICA, - 

CORONA G., La Ceramica. Biografie e note storiche, Ins di TEiSa 

pag. vin-272 con 14 tavole litografiche.....:......%. | LTARTIIPO 04 quei” 

— L'Italia Ceramica. Relazione sulla Esposizione di Milano n 

del 1881, di pag. 500, con 16 pag. di monogrammi.......... dl? — 
CHIMICA, i VS 


ALESSANDRI P. E., Metodo sistematico per l’analisi - ehimida De 
qualitativa delle sostanze inorganiche e per le ricerche tos- 
sicologiche, ad uso dei laboratorii di chimica pratica e spe-. 
cialmente delle scuole di farmacia e dei farmacisti. In-8, 


pag. xIv-283, con quadri dicotomici, tavole e 58 inc. ....... Nb; 
FUNARO A., Chimica agraria. La chimica del terreno. In-8, °° 
pag. VII- 87 alata e +e E a ele (0087 dee RI RSI ISO ET Lato 
— La Chimica dei concimi. In-8, di pag. 1v-215......0. 000001 


GABBA, Analisi chimica generale ed applicata. > 
I. Ricerche chimiche generali qualitative e quantitative, con 
56: figure, in-8,: pag. XVI-533. iv. eli ee ASA O 
Il. Ricerche chimiche speciali ad uso delle arti e industrie, ANS, 
con 38. figure. In-8, pag. XVI-558 ........... Ran MARE o, 


GORINI G., Colorie vernici, fabbricazione ed applicazioni. 2% edi-. ; 

zione, in- 132, leg.j/pàg. 171... IRE BE is, 
— Concia delle pelli e industrie affini. 2* edizione in-32, pag. 150, Zini 
LEPETIT R., Manuale del tintore. 22 ediz. in-32, leg., pag. 1v-108 ‘2 —. 
MAYER, La ‘chimica delle fermentazioni esposta in ll lezioni. | 


Traduzione autorizzata del dottor A. Pavesi, in-8 con 22 ine., CT 
PAG: VIMEZIO! ia et RT E SS IO Hic st 


PAVESI-ROTONDI, Studi chimico-idrologicî sulle ‘able o potabili 
di Milano. Memoria premiata dal R. Istituto Lombardo dit, 
Scienze e Lettere. In-4 con 4 tavole litografate e un? appen- | TRIM 
dice sull'acqua dei pozzi trivellati. Pagine 27........ RSSOLA Di 50. 

PAVESI, I prodotti chimici all'Esposizione di Milano 1881..... SI 

MONTAGNA, La fotografia all’ Esposizione di Milano 1881.. 


ROSCOE- PAVESI, Manuale di chimica. In-32 leg., di p. viti-110 i 
CON:90 INCISIONI Lo ie uit nege iene RI e 50 È 


dI) 


DINAMICA, sara 
CATTANEO C., Dinamica PISIMANTALI In-32, di pag. viti=145, 
CONLED LG sing oelE te ARTI VR PR Ji 
— Termodinamica. In-32, di pag. x-195, con 4 fire BRR ia 
.ELETTRICITÀ. 


ANNUARIO dell’Elettricità, anno III. Un vol., in-16, im. sr: 7% 
Flgioltà (I) e le sue applicazioni. In-16, di pag. 219 con do i 
gure 


ve 0 0 0 00 0 +1 4 06 © 0 0 0 00 0 00 1 0 0 è 6 PRESIDI Si 0.5 SOT e 
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 FERBINI R., I recenti progressi nelle applicazioni dell’ Elettri- 
cità. Macchine magneto- e dinamo-elettriche. Accumulatori. 
Illuminazione elettrica. Elettro-metallurgia. Trasmissione e 
distribuzione dell’ energia meccanica. Telefoni, Microfoni, 
Fotofoni, ed altre applicazioni. In-8, di pag. urto con 


ta wi ML Lian INA Li 
«_— L’Illuminazione elettrica. 5 conferenze tenute al Circolo Man- 
——’zoni nell'inverno 1882-83, di pag. 68, 2% ed................. 


__— Fisica Tecnologica. Elettricità e magnetismo; Illuminazione 
elettrica, mine, galvanoplastica, telegrafia, ecc. In-8 con 
MOI DARI AVI-DZÀ Lei ert St 

— Manuale di Galvanoplastica. 2 vol. in-32 legati, pag. 190-150 
0 E VERE RR Se RS RAR ANA 

__ MEARDI, Distribuzione della energia elettrica a domicilio ‘ad 
alta tensione ed a corrente continua. In- 16, di pag. 63 con 
MENEIMIORMO Uro lit Beto: Pat SARE Eat IR Ta 

_— L’Elettricità e le sue applicazioni all’ Esposiz. di Torino 1884. 

pe nolto illustrazioni... ..c.i....+0. ce enti cento 

. JENKIN-FERRINI, Manuale dI elettricità. In-32 leg., con molte 

MI iti gii 


| PICCOLI D. V,, ll Telefono. In-32.leg., di pag. 119, con 38 inc. 
| POLONI G,, Magnetismo ed elettricità. Un vol. in-32, leg;, di 
- pag. 202, e il A PAR NIE Ta ALI 
SERPIERI A., Il potenziale elettrico nell’ insegnamento elemen- 
tare della elettrostatica. La moderna teoria dei fenomeni elet- 
trici trattata in modo elementare per i Licei e gli Istituti 
__—‘’ tecnici italiani. Un vol. in-8, pag. x-171 con 47 inc......... 
—‘’’— Le misure assolute meccaniche, elettrostatiche ed elettroma- 
| Qnetiche con applicazioni a vari problemi. In-8, di pag. x-90 


pere STEFFANINI, Le macchine magneto e dinamo-elettriche. Un 
“vol., in-8, splendidamente illustrato (in lavoro)........,...:- 


— ESPOSIZIONE 1881. 


Conferenze sulla Esposizione Nazionale del 1881, tenute per in- 
| carico di S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria è Com- 
MIO SAN XVI3ZD Litio fan nta 


Autori: 
BOITO C., Le industrie artistiche. — BORGHI F., Sull’indu- 
stria del cotone. — CAVALLERO A., Le maechine motrici 
|‘ vapore odierne. — CLERICETTI C,, Sui grandi manufatti 
| eseguiti in Italia negli ultimi 20 anni. — COLOMBO G., Sui 
progressi compiuti nell’ industria delle macchine dall’ Éspo- 


sizione di Firenze ad oggi. — ERRERA A., L'istruzione’ 


industriale all’ Esposizione Nazionale di Milano. — FAM- 
BRI P., Armi portatili. — GABBA L., Industrie chimiche. 
LORIA L. ., Il Materiale ferroviario. — SACCHI A., Le in- 
dustrie edilizie. — SALDINI C., | progressi di talune in- 
. . dustrie meccaniche. — ZOPPETTI V., Le industrie estrattive 
di origine mineraria. Con appendice del prof. BERTOLINI 
«_‘—’’sull’Industria e la civiltà ed una introduz. di F. BRIOSCHI. 
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Elenco ufficiale dei premiati all’ Hspolia tai Industriale tiadina. SA 4 
del 1881 in Milano, pubblicato per cura del Comitato PRSGR ANTA 
cutivo. Milano, in-8, pag. 196 (sola edizione ufficiale)... L. 1 50 / 


Relazioni dei Giurati sull’ Esposizione Nazionale del 1881. Shut 
13 volumi oltre alla : 


Relazione generale pubblicata per cura del Comitato esecutivo 
dell’ Esposizione dal segr, ing. A. Terruggia. Pag. 172-DooxvI 


disallegati e tavolo). ,..v0cs 20 cea ASTRO 10—- 
VALENTINI C., L’Ingegneria all’ Esposizione Indisiaiali Ita- 
liana del 1881 in Milano. In-8, pag. Xil-243 let BERO i. 
ESTIMO. ps 


MARZORATI E., Elementi di economia ed estimo rurale, cada- | |. © 
stro e stima di miniere. 2 vol. in-8, di pag. xx1v-5$S1 e xIV-324 .. 20 —, 


FISICA. 
BALFOUR-STEWART-CANTONI, Manuale di Fisica. In-82, i 
leg.:con'48 inc., pag, x-145 Li RO I 150 


FERRINI, Fisica Tecnologica. T'ecnologia del calore; Termome- 
tria, Pirometria, Calorimetria, combustibili, fornelli, fornaci, si. 
forni fusorii, forni a riverbero, apparecchi di distillazione e. 

di concentrazione. Scaldamento e ventilazione degli ambienti. || 
2% ed. migliorata ed accresciuta, di pag. xvi-658, con 211 fig. 16 — — 


— Manuale di energia fisica. In-32, legato, con 15 incisioni, | __ 
pag. VI-188 201 vapore pete 1 98 734400 


— Fisica intuitiva. I più notevoli fenomeni ed apparati Haldi vis 
rappresentati in 30 tavole colorate ad uso delle scuole e delle ———’— 
famiglie con testo esplicativo di 7. Eckardt (traduz.), in-4.. 9 — | 


— Riscaldamento e ventilazione. 2 vol., in-32 illustrati........ 4° 
GEODESIA. A 
MAGNAGHI, Gli strumenti a riflessione, per misurare sugolii ar 
loro descrizione, teoria e maneggio pratico. Un vol. in-8 con. 
82 INCISIONI, . Lu. ip cenni II TRIO I 10 
PUCCI E., Fondamenti di Geodesia. In-3, vol. 1, di pag. xxt1-d08: SNER 
dop: 58 incisioni v., (i: dA ° 10 ui 


GEOLOGIA, MINERALOGIA e PALEOETNOLOGIA. 


BOMBICCI L., CAIOgE generale. In-32 leg., di pag. xiv-174. ug 
con:172.inc..'é 8 'tavole..suciuut sibi deste E Di 


— Mineralogia descrittiva. In-32, leg., con moltissime | incisioni ta _ 


CURIONI, Geologia applicata delle Provincie Lombarde. 2 vol. 
in-8, con una carta geologica in 2 fogli '/iragon re» «es.e0ti 24 
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_ GATTA L., L’Italia, sua formazione, suoi vulcani e terremoti. 
__In8, pag. xvi-540, con 32 incisioni, 6 tavole litografate ed 
| —‘’‘una carta sismopirica della penisola italiana e del terremoto 
MEER IO ET -ES MMArZO BUD anita L 


(FA Sismologia. In-32, leg., di pag. vini-175, con 1 carta e 16 inc. 
«_‘‘— Vulcanismo. In-32, di pag. vmi-267, con 28 incisioni ....... 


°° GEIKIE, Manuale di Geologia, trad. A. Stoppani. In-32 leg., 
Mo INS PA IVI 141"... oa 


;_— Manuale di Geografia fisica. In-32 leg., con 20 incisioni.... 


| MOLON F,, Preistorici e contemporanei. Studi paletnologici in 
relazione del popolo ligure. In-4, di pag. vIri-68............ 


REGAZZONI I., Paleoetnologia. In-32, di pag. 250 con 10 inc.... 


— L’uomo preistorico nella provincia di Como. In-4, di pagi- 
«ne vir-130, con 10 tavole litografiche .................-... 


GEOMETRIA. 


_ ASCHIERI, Geometria projettiva e descrittiva. 2 vol., in-8, vo- 
lume I: Geometria descrittiva, di pag. v1r1-355, con 93 figure... 
Vol. II: Geometria projettiva, di pag. x-354, con 128 figure.. 


__— Manuale di Geometria projettiva. In-16, pag. v1-190, con 66 inc. 


s ‘ EREDE G., Manuale di Geometria pratica. In-32,leg., con 124 in- 
UNIRE IONI, DA: X-1/9. it MISTA 


_ PINCHERLE S., Geometria pura elementare. In-32, leg., con 
WPORRAI ZI INCISIONI, pàge VI-133.......).... cotenna 


.— Geometria metrica e Trigonometria. In-32, leg. con 46 inci- 
AREA OA RA A 


. REYE T., Geometria sintetica delle sfere e dei loro sistemi li- 
neari, con introduzione alla Geometria analitica dei sistemi 
di sfere. Traduzione coll’assenso dell’autore per Massimo Mi- 
MATO) Lili ici ga A 


. . STURM, Elementi di Geometria descrittiva. Traduzione del pro- 
__‘’fessore G. Jung con aggiunte dell'autore. In-8 con 12 tav.. 


. IDRAULICA. 
sa NAZZANI I., Idraulica pratica. Trattato per le scuole di ap- 
’—plicazione degli ingegneri e gli idrotecnici pratici: I. Idro- 
| “statica. - Efflusso da orifizi. - Spinte idrodinamiche. - Con- 
| dotte per tubi. - Distribuzione dell’acqua. 1883, con 299 fig., 
edi pag. MEMO ie PLACARE da PE 
— I. Condotte per canali. - Canali di scolo, d'irrigazione e 
| °‘’‘di navigazione. Fisica dei fiumi (in lavoro). 
._CIPOLLETTI C., Canale Villoresi; modulo per la dispensa delle 
«| ‘acque: stramazzo libero di forma trapezia a coefficiente di 
| —»—contrazione costante. Esperimenti e formule per grandi stra- 
| ‘mazzi a soglia inclinata od orizzontale, 1885, in-8, con 3 ta- 
UO VUCOENTIT ARRE Re A ee ARR ARE 
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à 
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IDRODINAMICA, 


AUERBACH F., La Idrodinamica teorica trattata nel suo svi-. °° 
luppo negli ultimi 40 anni. (Memoria premiata dal R. Isti- 
tuto Veneto di Scienze al Concorso Querini-Stampalia per 
l’anno 1880). Traduzione italiana riveduta dall ARTO, con. 
3.tavole litografiche, pag. VIri-139. +... 3 MERRORE 1, 


INDUSTRIA. 


L’Art et l’Industrie, Organe du progrès dans toutes les branches 
de l’Industrie Artistique. Periodico mensile in-4. Abbonamenti 
annuali soltanto; f;01.; ARONA Ae ve 

Esso forma la continuazione del periodico da noi pubblicato per tanti Mera 
auni, cioè: dal 1867 al 1875 col titolo: Guida per le arti e i mestieri, . 
ogni annata L. 16. — Nel 1876-77 col titolo: Magasin de l’Art ed de PIn- 
dustrie, ogni annata L. 22. — Nel 1878-79 col titolo: l'Arte el’ Industria, é 
ogni annata L. 22. — Nel 1880-82 col titolo: l'Art et l’Industrie, ogni © 
annata L. 22. — (Dei quali cambiamenti demmo ragione a suo tempo). 
— Annate esaurite: 1869, 1876, 1878 e 1880. ss 


L’Arte e l'Industria all’ Esposizione di Parigi 1878. Rivista il- 


lustrata diretta dal prof. Giuseppe Colombo. In-4 riccamente 
illustrata, dirpag:160...1..:2.00 dA MIEI SE (3) 


MANUALI HOEPLI, Serie pratica (v. elenco spec.)... ciascuno . sa 


GALANTI T., Viaggio agronomico in Isvizzera, Germania, Olan- — 
da, Belgio e Ing iltgnnas con Prefaz. di A. Caccianiga, 2% edi- | 
zione in-8 di pag. xvIri-450 con 34 illustraz. Opera premiata pere 
dal .TI{ Congresso Geografico: AURA .O—-. 

Veggansi i singoli vol. delle Relaz, dei Giurati nell’ Esposiz. Milano 1881. 


GAVAZZI SPECH, Industria della carta. Relazione sull’ Espo- | ci 
sizione sdi Milano (1881 (0. 41.000-. 13 ESS DU VISICRIRO URTI 30 


INGEGNERIA. 


BELLUOMINI G., Prontuario per la cubatura dei legnami ro- 
tondi e squadrati secondo il sistema metrico decimale. nno Da) 
indispensabile ai negozianti di legnami, intraprenditori di la- 
vori, costruttori navali, falegnami, ebanisti, dilettanti ecc.’ ut 
(in preparazione).. REPERTI Neg ge Pt de PALESE sarssritt 


CIGNONI A., Prontuario per l’Ingegnere navale, con 36 siasi 
intercal. nel testo. In-32 di p. XXxIV-320, in tela 450, in pelle 5 5-50 


CLERICETTI, Ingegneria e lavori pubblici. Relazione RALLERDPRI 
sizione di-Milano 1881:1,-;.;.i+,} bi: en ni si 0 CS 
COLOMBO G., Manuale ARL ASe 8 edizione 1886, in-32, A 
con 188 fig. ì eleg. legato.......... uo dep ere sie af 


KROHNKE-LORIA, Manuale pel tracciamento delle curve dielle © 
ferrovie e strade carrettiere, calcolato nel modo più accurato . 
per tutti gli angoli e i raggi. In-16, eleg. leg., di pag: 164, 
con ditavola i... ue 0 he E E LR SIT NO: 


ISTITUZIONI SANITARIE. P 


BUSIRI A., Studi teorico-pratici con monografie sugli Ospedali 3 
“ ed Ospizi” moderni. In-4, leg., con 9 tavole fotenig. di lita 
spasetati, ecc... di pag. 50 di testo... 0 e SELELELLI 
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Institutions (les) sanitaires en Italie; In-8, di pag. 514-115, alla 
MATE BET n TIRI datato SSA 


se PINI, La Crémation en Italie et è l’étranger depuis 1774 jusqu'a 
nos jours. In-8, di pag. 187, con 33 incisioni................ 


. LAVORI DI TERRA. 


(i MARTELLI G., | lavori di terra. Misurazione delle opere in 
cal | terra, cavatura e. trasporto delle terre, consolidazione delle 
to Ù | scarpe in terra, ecc., pag. xII-498 con ‘319 incisioni. ........ 


. RITTER-MARTELLI, La Statica delle vélte nelle gallerie. In-8 
; 7 meo di pas. IrI0, con ò tavole litografiche e 17 incisioni....... 


- MARINA, 


Da ALBINI-MAGNAGHI, Gli Azimuth del Sole per ogni grado di de- 
|. © clinazione e di latitudine fra i paralleli 61° Nord e 61° Sud, 
«calcolati di 10 in 10 minuti, con una carta delle variazioni 
l ‘magnetiche. Un vol. in-4, di pag. vi-184................... 


Carte dell'Ufficio Idrografico della R. Marina. (Chiedere il Ca- 

|. talogo speciale). 

_CIGNONI A., Prontuario per l’ Ingegnere navale, con 36 figure 
intercal. nel testo. In-32 di p. xxxIV-320, in tela 4 50, in pelle 


‘Elenco dei Fari e Fanali sulle coste del Mare Mediterraneo, Mar 
__— Nero e Mar d’Azof; corretto al 1° gennaio 1886 e pubblicato 
«xv dall’ Ufficio Idrografico della. Bo Marina ibi autia OLIO 


. MAGNAGHI G. B., Tavole e formule nautiche. Un vol. in-4 di 
A I PD rali POI 


_‘’’— Gli strumenti a riflessione per misurare angoli, loro descri- 
“È zione, teoria e maneggio pratico, con 82 inc., pag. viI-279.. 


MULLER O., Tavole per la determinazione del tempo dietro le 
altezze del sole o d'una stella. Tn-3; Dael Z3rIde ani 


SR E., Guida per i sorgitori della costa occidentale di 
Italia, quelli” della Sardegna e della Sicilia, dedicata ai suoi 


È Weompagni di professione. In-8, pag. 182............0......4% 

SI Vedute e descrizioni dei Fari e Semafori sulle coste d’Italia. 

Parte I. Un album di 54 finissime incisioni in rame........ 
MCTEMATICA. 

| BREMIKER C., Tavole logaritmico DONE con 5 deci- 

‘ mali, 1 edizione italiana per cura di L. Cremona (2 tira- 

tura stereotipata), in-8, pag. XXXIV-161................000 


CAYLEY A., Trattato elementare delle funzioni ellittiche. Tra- 
| duzione con appendici del prof. I”. Brioschi. In-8, pag. xvI-452. 


I, | CELORIA, Strumenti ed apparecchi FOSCni all’ Esposizione 
E; LE È RE ART e E. 


L. 18 — 


12 50 
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Colleotanea Mathematica inedita (in memoriam Dominici Che- | 
lini) cura et studio L. Cremona et E. Beltrami. In-8, con. — |. 
fotografia del P. Chelini e fac-simile del testamento di Nic-. “a 
colò Tartaglia, pag. KXXIV-424....,....+.v./eleecnenità L.25 — 

Contiene memorie di Bardelli, Battaglini, Beltrami, Ber-. 
tini, Betti, Boncompagni, Borchardt, Brioschi, Caporali, Ca- 
sorati, Cayley, Cerruti, Cremona, Darboux, Dini, D’Ovidio, 
Geiser, Hermite, Hirst, Jung, Kronecker, Mannheim, Pa- 
dova, Schiafli, Stacci, Smith e Wolf. 


FORTI, La Teoria degli errori e il metodo dei minimi quagili x ( 
con applicazioni alle scienze d’osservazione. In-8, pag. vini-97. r 50. 


GRASSI, Sulla misura delle altezze mediante il barometro. In8, < gl 
pag. vir-180 . RAPPRE AAA N a Pigi 


MUÙLLER O., Logaritmi a 5 decimali. In-32, leg., pag. 162... 150 


PONCINI, ma Equazioni numeriche intere e razionali ad una in- ® 
cognita. In-8 con 35 incisioni, pag. 259 ...................- ». 750 


— Elementi del calcolo delle probabilità. In-8, di pag. xx1v-163 4— 
PINCHERLE, Manuale di Algebra elementare. In-32, leg., pa- - —. 


Gino 11-204; Lilli SOSTE O TT 150. 
TOMASELLI G., Esercizi sulle equazioni differenziali, con dato ot 
troduzione di F. Brioschi. In-8, di pag. XII-3001 VE 750 
MECCANICA. 
BALL, Meccanica elementare. Traduz. di Y. Benetti, in-32 con . 
89 incisioni, pag. x11-196-.2* ed... Ven VASARI RIE : 


CAVALLI E., Introduzione alla Meccanica. Elementi di Ginos 
matica Teorica ad uso delle scuole di applicazione per gli 
Ingegneri. In-8. Un volume di pag. xvi-180 con 66 figure.... 


GAUTERO R., Manuale del macchinista e fuochista. I In-32, 


3% edizione con 29 incisioni, pag. vI-139 lia REALI * 
La Meccanica all’ Esposizione di Parigi 1878. Rivista illustrata 
diretta dal prof. G. Colombo. In-4, pag. 206................ 


Relazione dei Giurati sulla Esposizione di Milano 1881. Vol. X, 
contenente: Meccanica generale; Barzanò. Motrici e caldaie | | 
a vapore, Cavallero. Meccanica speciale e galleria del lavoro, — 
Benetti. Materiale ferroviario, Loria......... vi sega 


REULEAUX, Cinematica Teorica, Principii fondamentali di una | °° 
teoria generale delle macchine. Traduzione del prof. G. Co- 


lombo. In-8 di pag. 500, con 452 incisioni e 8 tavole........ pe ten 


UHLAND-COLOMBO, Le macchine a vapore del sistema Corliss. 
e derivati, con particolare riguardo alle motrici dell’ Esposi- Ù, 
zione di Parigi 1878. Un volume di testo con 306 incisioni ed 


un atlante di 64 tavole. in foglio. ...... rt... cea iii 
. MINIERE, i 
D'ACHIARDI A., I Metalli, loro minerali e miniere. 2 vol., in:8, DR: 15, 9 
‘di pag. 402- PE RNA I I EU 


GORINI G., Metalli preziosi; oro, argento e platino; stra i 
fusione, assaggi, usi, In-32, di pag. 196, con 9 ine. ear 


peR 
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"GORINI G., Pietre preziose; classificazione, valore, arte del 
ta | giojelliere. Mo La CONTA IO CR cri SAR at 
i ‘PERREAU I. ., L'arte della Sonda. Manuale pratico per gli ap- 

| parecchi e le opere di trivellazione del suolo. In-8, di pa- 
MIO RFI 104 DONIXAXIIL TAV... sli 
Relazioni dei Giurati sulla Esposizione di Milano 1881. Vol. XII, 

| contenente: Le Miniere e le Cave, Calce e Cementi, V. Ca- 
ini Miniero O, Lattes... lille ona 
È. . ZOPPETTI V., Arte mineraria. Nozioni sulla coltivazione delle 
ta miniere, desunte dal corso annuale d'Arte mineraria tenuto 
nel R. Istituto Tecnico superiore di Milano. Due volumi in-8 
di pag. xIv-635, e x11-455 con 37 tavole contenenti 469 fig. 


— Arte siderurgica. Nozioni sulla produzione della ghisa, del 

| ferro e dell’acciaio. 2 vol., in-8, 1883, di pag. xvi-424 e x-425 

È con Ai RAR Ae RT 
—_— Manuale di Arte mineraria, In-32, leg., 112 figure in 14 tav., 
LOL TERI Re e AIA 


- PITTURA e SCULTURA. 
 CASATI C., Leone Leoni d’Arezzo, e Giov. Paolo Lamazzo pixori 
to milanese. Nuove ricerche. In-16, di pag. 102, con fotogr.. 


. MELANIA, Pittura italiana antica e moderna. 2 vol., in-32, la, 
SUMINIEGHNINOMO INCISIONI... racdeai atti 


Se Scultura italiana antica e moderna. 2 vol. illustr., in-32, leg. 


 SOUOLE. 


. DE GIAXA Dott. V., Igiene della scuola — Malattie della Scuola 
| —’*—’Edificio scolastico - Arredi della scuola - Igiene daro a - 
i a | Sorveglianza sanitaria. Un vol. in-8, pag. x-325 con 30 inc. 


N Relazioni dei Giurati sull’ Esposiz. del 1881 in Milano. Vol. Tx, 
‘—contenente: Istruzione e previdenza, Scuole professionali go- 
vernative, A. Errera. Istituti superiori e tecnici, G. Negri. 
Didattica, G. Somasca. Previdenza, Avv. P. Manfredi...... 


STATICA GRAFICA. 


CREMONA, Le figure lusifooha nella ia, grafica, 3% edi- 
i zione con un’ introduzione del prof. G. Jung e 5 tavole li- 
Mi o gaziche:tin-B, pag. XVI-92.. 0... 0.00. ge lierna de 


do ROLLA, Elementi di Statica grafica per l’ insegnamento negli 
MAE Istituti Tecnici, in-8, pag. vIri-36, con 36 fig. MISI ei A IAA 


| TESSITURA, FILATURA e STAMPERIA. 


. BOSSI L., Manuale teorico- “pratico di tessitura, pubblicato per 
cura della Società d’ incoraggiamento per le arti e mestieri 


n sd 


CERRUTI N., Le arti tessili. - I. Studio delle materie tessili. 
Il. Filatura. III. Tessitura. Un vol. ., in-8, di pag. xv1-400, 
con Ta Meure-neltesto 8 8-tavole i... dii dale 


| in Milano. In-4 di pag. 552 con 195 tavole. 2% ed........... 2 


do 
| 
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GROTHE, Manuale di filatura, tessitura e tintoria. Con 103 in- 


cisioni. Traduzione eseguita sulla 2® edizione tedesca, arric- 
chita di numerose aggiunte, nonchè di un’ Appendice conte- 
nente un Elenco degli Attestati di privativa riguardanti le 
industrie tessili; una raccolta di Tabelle; Dati numerici ; 
Cenno descrittivo sui filatoi ad anello; Vocabolario tecno- 
logico delle lingue italiana, francese, tedesca ed inglese ri- 
guardante le industrie tessili. Elenco di opere riguardanti 
queste industrie. Legato elegantemente (in lavoro) ...... L 


Relazione dei Giurati sull’Esposizione di Milano 1881. Vol. III, 
contenente: Industrie tessili. - Bonacossa, Filati di seta. 


Bressi, Tessuti di lana. Thovez, Cotone. Trombini, Canape, 


lino, ecc. Noerbel, Lana. Maccia, Tessuti diversi, pag. 107. 


Stoffe, intarsi ed aitri ornamenti piani. 115 tavole, in-4, di cuì 
po rins colori: it e E RT 


TINTORIA. 
GORINI, Concia delle pelli e industrie affini. 2* ed. in-32, pag. 190 


LEPETIT R., Manuale del tintore. 2% ed., pag. rv-108, in-32, leg. 
PONCI, Chimica tecnologica. Tintura della seta. Studio fisico-chi- 


mico della seta e delle materie coloranti. In-8 con tavole e 


campioni di sete tinte, pag. 338 ......... e i 


Relazione dei Giurati sull’Esposizione del 1881 in Milano. Vol. V, 


contenente : Tintoria, Gabba. Conceria, Cattaneo.......... 


TRAMWAYS e FERROVIE. 


BIANCHI G., L’impianto e l’esercizio dei Tramways nella Pro- 
vincia di Milano. Dati tecnici e statistici raccolti a cura della 
Deputazione Provinciale. Un vol. in-8 con 52 inc. e 19 tav.... 


BRASCHI E., Le tariffe delle strade ferrate considerate sotto. 


l'aspetto economico e ridotte a sistema. In-83, di pag. 383... 


VOCABOLARIO TECNICO. 


ULMANN G., Dizionario commerciale tecnico italiano-tedesco e 
tedesco-italiano ad uso degli industriali, dei negozianti, degli. 


agenti delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, e dei navi- | 


ganti, contenente la nomenclatura delle merci. In-16 di pa- 
DIDO REZIO+BOO Lt elica INR ay DO SOTA UTERO "3 o pa ia 
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217. — Firenze, Tipografia doti a4so della Stampa, diretta da $. LanbI 
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